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SAK LE RD HR AR IEE AT hs EU ET APY 
视线 ' 但 一 提 到 家 庭 饲 养 海 水 鱼 ' HR A ATS BK HIER + 
不 原 轻 易 当 试 * 

海水 鱼 的 世界 有 令 人 永 不 厄 倦 的 魅力 ， 在 家 里 养 一 红色 彩 纺 
纷 、 美 用 脱 俗 的 海水 观赏 龟 是 所 有 海水 急 爱 好 者 的 昼 慢 ， 然 而 ， 真 
正 能 把 海水 观赏 鱼 装 好 才 是 海水 鱼 爱 好 者 的 荔 想 。 

和 很 多 朋友 一 样 ， 我 最 初 也 是 因为 受 了 一 时 的 “诱惑 ”“' 才 开 
始 咎 动 地 饲养 海水 鱼 。 中 然 之 前 有 十 多 年 饲养 淡水 观赏 鱼 的 经 验 ， 
但 还 是 不 可 避免 地 以 失败 告终 。 和 后 来 因为 不 甘心 面 对 一 个 空 鱼缸 + 
决定 利用 业 余 时间 来 研读 海水 鱼 的 知识 ' 慢 慢 地 ， 我 的 海水 鱼 养 得 
DAD © 

状 好 海水 鱼 ' UDI ， 说 容易 也 容易 。 只 要 掌握 要 领 ， 多 用 
点 心 ， 就 能 金 实现 党 造 美 左 海底 世界 的 惑 想 。 我 整合 这 些 年 来 的 蒜 
和 鳞 经 验 和 所 学 到 的 凌 急 知识 ， 将 其 介绍 给 想 装 好 海水 龟 的 朋友 们 ， 
说 供 交流 参考 。 

本 书 将 向 您 介绍 饲养 海水 龟 所 需要 的 基本 器 材 和 环境 人 条件 ， 教 
你 最 基本 的 饲养 技巧 ， 还 详细 介绍 常见 的 水 族 箱 生 物 ， 揭 开 海 水 观 
党 鱼 的 词 养 密 密 ， 让 您 轻 缀 养 好 海水 鱼 。 
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MRE > RAM ORO ` DRO 
如 何 成 功 地 饲养 好 海水 观赏 鱼 ' 是 所 有 海水 铺 迷 最 关心 的 问 
a 





í 7 题 。 本 部 分 详细 介绍 了 设置 水 族 箱 的 基本 器 材 、 水 族 箱 的 内 部 环境 
) MARMER RAM KARA 





完美 水 族 箱 的 设置 AN 





I 水 族 箱 的 基本 器 村 


饲养 海水 鱼 ， 站 不 是 买 昂 贵 设备 便 一 定 可 以 成 功 ' 而 是 一 种 “知识 型 ”嗜好 。 
除了 必须 先 到 图 书馆 或 在 网 站 搜集 资料 读 所 有 关於 鱼缸 保养 、 和 维护 系统 的 基本 
知识 之 外 ， 还 要 花 更 多 时 间 瞳 解 饲养 海水 鱼 的 生态 ， 包括 其 天 然 食物 、 习 性 及 与 其 
他 品种 混 养 的 适应 力 、 抗 病 能 最 后 ， 还 必须 为 了 这 个 稍 显 复 杂 的 爱好 ， 具 人 备 
PEZ + RARSICAS BETO e 

E E RS SN OPT eet 
及 设备 ' 便 可 以 著 手 计算 和 预备 资金 购买 器 材 ， 和 营造 属於 自己 的 海底 世界 。 















养 海 水 鱼 最 特别 的 就 是 水 族 箱 内 器 材 的 设置 ， 也 是 价格 比较 昂贵 的 部 分 。 
饲养 海 水 鱼 最 基本 的 器 材 包 括 鱼缸 、 和 节 检 过 滤器 材 、 照 明灯 、 保 温 电 热管 、 才 
浦 、 装 饰物 、 及 其 他 的 水 族 箱 管理 器 材 。 
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海水 水 族 箱 









KAM 


的 海水 鳞 
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且 因 水 量 较 多 不 容易 造成 污染 ， ES 
一 定 的 水 质 。 另 外 ' 它 在 温度 的 稳定 和 养 鱼 
的 数量 方面 也 有 明显 的 优势 ; 但 是 ， AA 
AECE ` RA ENDEN - 
及 和 维持 日 常 所 需 的 费用 等 各 方面 的 要 求 都 较 
高 。 因 此 ， 中 小 型 的 鱼缸 是 家 庭 饲 养 海水 鱼 
的 最 佳 选 择 ， 但 最 小 体积 不 得 小 於 90 公 分 
X38 公分 X30 公分 。 

一 般 人 在 购置 鱼缸 时 ， 多 会 关注 於 鱼 
缸 的 大 小 。 从 然 因 海水 鱼 的 活动 时 间 、 地 
域 性 、 隐 蔽 性 及 睡眠 空间 的 安定 等 ， 也 要 
求 水 族 箱 必 须 具 有 一 定 的 高 度 ， 但 是 如 果 
高 度 超过 60 公 分 ， 便 不 利 於 日 常 清洗 和 维 
护 工 作 的 进行 ， 一 般 也 很 少 有 人 购买 高 度 
超过 70 公 分 的 鱼缸 。 

由 於 二 氧化 碳 的 积聚 会 


37 公分 | 
Foe 
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RAT: 所 以 也 要 考虑 在 同一 容量 的 情 
AF? BABA RAMA AE AR 
CS eE A OS: 
HI THRRER RANG AADS 
KRITA EE TAD 









121 公分 Xx 


152 公分 X37 公分 X68 公分 

海水 观赏 负 的 鱼缸 一 般 探 用 全 玻璃 材 
AYE + 而 铝 镁 玻璃 、 塑 化 来 层 玻 璃 和 有 
机 EZD) 玻璃 都 是 比较 好 的 材料 。 一 
般 厚 度 多 在 10 公 琅 以 上 ， 以 灰 
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| 饰 检 过 滤器 材 | 

节 检 过 滤器 材 可 说 是 海水 观赏 鱼缸 的 
Buo 其 主要 作用 是 去 除 水 族 箱 海水 中 任 
TAR ` ARDE BIER ‘BE 
m km > Reet AMARA 
二 氧化 碳 等 ， 进而 保持 水 质 的 安全 与 

海水 水 族 箱 中 的 节 检 过 滤 
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tapara ki] 







内 和 箱 外 两 种 ' 一 般 都 是 探 用 箱 多 
材 节 检 方 式 。 箱 外 过 泪 器 材 节 检 方 式 可 大 可 





Ay» BRET LARTE 的 立 郴 中 ' 也 
DNA FEN 5 3 统 使 用 机 械 
帮 浦 ， 要 求 使 整个 循环 水 每 小 时 循环 2 一 3 
次 ， 范 保证 水 族 箱 中 的 每 一 个 角落 都 能 得 到 
不 间断 的 流水 ， 使 生长 在 每 个 角落 的 软体 动 
物 都 能 得 到 充足 的 食物 和 氧气 

一 个 完善 的 过 滤 系 统 应 该 具有 化 学 过 
i DO 〈 机 械 过 滤 ) 、 生 物 过 滤 的 
功能 。 

化 学 过 滤 是 一 种 利用 吸附 性 滤 材 多 孔 
性 的 特点 ' 将 水 中 一 些 不 良 物质 吸附 再 去 
除 的 方法 。 化 学 滤 材 包括 如 活性 炭 、 除 磷 
MEREM > PREM CAS > H 
於 化 学 滤 材 可 能 会 对 水 质 造 成 危害 ' (Az 
极 特 殊 的 情况 下 才 可 以 使 用 ' 一 般 情 况 下 
不 建议 使 用 化 学 过 泪 来 控制 和 改善 水 质 ， 
因此 ， 本 文 不 对 化 学 过 滤 做 详细 的 陈述 。 





























MEERE 
做 为 家 庭 海水 观赏 鱼缸 ， 建 议 只 使 用 


必需 的 器 材 ， 及 画 量 探 用 容易 维护 和 保养 
的 系统 。 遵 循 这 个 原则 ， 可 以 使 用 持 饶 式 
滤 水 器 来 进行 物理 过 滤 ， 以 保证 饶 内 良好 








> 完美 水 族 箱 的 设置 41h 
MKE 。 


BEBA REMATE AAA 
洗 。 相 对 另 一 简单 而 效能 良好 的 “ 底 喉 架 
构 ” 过 滤 系 统 ， 它 没有 “ 底 喉 架构 ”过 滤 系 
统 因 长 期 使 用 而 出 现 淤塞 、 系 统 突然 失效 而 
导致 铺 焦 集体 死亡 的 危险 

另外 ' — ARAN EMET SOG 2k 88 BN 2 














棉 做 简单 的 事先 ' 人 这样 能 够 协助 去 除 
水 中 较 大 体积 的 废物 ， 还 可 以 延长 源 材 的 
清洗 保养 遇 期 


生物 过 渡 


由 於 海水 急 会 将 代谢 物 以 氨 (NH3， 俗 
Haren) 的 形式 排泄 出 体外 ， 而 对 和 急 











41h HEER WESTEN 


无 毒 的 氨 在 海水 呈 龄 性 的 环境 下 ， 会 迅速 
转变 为 剧 毒 的 氟 ， 短 时 间 内 会 对 鱼 构 成 至 
命 性 伤害 。 生 物 过 滤 系 统 的 作用 ， 是 使 微 
生物 的 活动 将 剧 毒物 质 毛 先 转变 为 较 低 毒 
性 物质 (NO? > THER) Beast 
FRESH BH (NOs) ， 此 过 程 一 
般 被 舟 为 氮 循 环 。 一 个 海水 观赏鱼 缸 若 欠 
缺 运作 良好 的 生物 过 滤 系 统 ， BLAS EK 
维持 鱼缸 中 鱼 的 健康 。 

氮 循 环 系统 的 局 动 ， 首先 在 鱼缸 内 
培养 出 有 用 的 微生物 及 菌 种 。 我 们 可 以 在 
一 个 生化 系统 已 成 熟 的 鱼缸 内 ， 拿 出 一 些 
BED EWR RO) 或 购买 生物 石 放 入 新 
鱼缸 内 ， 因 为 这 些 东 西 的 表面 及 内 里 均 有 














大 量 微生物 及 菌 种 寄生 ， 市 面 也 有 菌 种 贩 
售 ， 只 要 依照 说 明媚 添加 便 可 。 其 间 可 放 
RI MREMEN + BE th 
{PAE OSS Tala: ET 
MEERA RARO SHINE 
HA: HTA A BAM: BA 
排出 排泄 物 及 分 泌 物 而 令 NH: 上 升 一 一 可 
用 NH* 试 剂 测 出 〈 第 1 过 期 ) ， 细 菌 将 NH4 
转化 为 NO; 令 其 上 升 一 可 用 NO? 试 剂 测 出 
(2A) ， 亚 硝酸 菌 将 NOz 转 化 为 NOs 
令 NO 上 升 一 可 用 NO3 试 剂 测 出 (第 3 过 
期 > 到 此 过 期 鱼缸 的 氮 循 环 可 达 至 成 
熟 。 整 个 过 期 约 需 30 一 40 天 “' 在 市 面 上 也 
可 找到 加 快 遇 期 成 熟 的 产品 。 
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ABE 
蛋白 分 离 器 。 除 生物 过 滤 系 统 外 ， 另 一 些 
节 检 过 滤器 材 则 以 化 学 或 物理 方式 清除 水 
中 的 废物 。 建 议 使 用 配合 简单 的 空气 帮 浦 
推动 ， 属於 气 木 推 动 式 的 蛋白 分 离 器 ( 俗 
称 化 氮 器 ) 。 

EADE MRAR" “A 
氧 融 合 器 ”。 它 的 主要 作用 是 使 臭氧 溶解 
订 海 水 中 ， 将 生物 过 滤 无 法 去 除 仍然 歼 留 
在 水 中 的 微小 细菌 、 有机物 颗粒 、 蛋 白质 
和 有 害 金属 离子 等 清除 ' 水质 滔 化 效果 较 
好 。 

蛋白 分 离 技术 最 初 主要 用 於 污水 处 
理 ' 其 运作 原理 是 利用 充 氧 设备 或 油轮 帮 
浦 产生 大 量 的 气泡 ' 来 吸附 混杂 在 水 中 的 
各 种 颗粒 状 的 污垢 及 可 溶性 有 机 物 的 原 
理 ' 将 透 过 蛋白 分 离 器 将 海水 泽 化 。 这 些 
气泡 会 全 部 集中 在 水 面 形 成 泡沫 沫 最 
和 后 聚集 在 水 面 上 的 容器 中 ， 它 就 会 变 为 黄 
色 的 液体 然后 被 排除 o 
蛋白 分 离 器 主要 分 为 空气 胡 浦 或 气 木 
HERDS ERA SEDA - Ar 
式 蛋 白 分 离 器 的 好 处 是 设计 简单 、 价 格 便 
宜 ' 且 不 存在 使 用 潘 水 帮 浦 导致 水 温 上 升 
ARIRE e BP RAE WEAR 
































泡 ' 大 大 增加 水 中 的 含 氧 量 ， 保持 鳞 类 健 
PREFS TE SAA AY BWR (PH) 。 但 相对 
EXAMINE AAA HERR 
SE ALE AB ES 
的 再 命 很 得 ， 使 用 时 需 留意 其 产生 的 气泡 
MAA + A ARA 
更 换 气 木 。 

RABA BR: RAB+ REAR 
菌 消毒 的 设备 ' 与 化 学 药剂 不 同 的 是 ， 它 
的 消毒 方式 是 物理 性 的 ， 仅 对 活体 生物 有 
效 ， 可 以 欠 死 水 中 100%6 的 漂浮 微生物 ， 
且 对 遗留 物 不 产生 影响 。 因 此 ， 臭 氧 产 生 
器 可 以 将 海水 变 为 无 菌 状态 ， 以 此 预防 疾 
病 的 发 生 。 它 还 能 除 臭 、 抑 制 藻类 生长 、 
预防 黄色 物质 的 累积 ' 兹 能 参与 有 机 和 质 分 
解 ， 沽 轻 过 滤 系 统 的 负担 。 

RA BARBER ADR AHH 
时 ， 会 产生 相辅相成 的 效果 : 由 臭氧 产生 
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> 完美 水 族 箱 的 设置 NAN 


器 分 解 出 来 的 微小 细菌 ， 可 以 透 过 和 蛋白质 分 鸡 器 

ET =] 加 以 去 除 ; BAA BEM LES PIE MN 

RANGPAMARARKAC AEM RAN 
高 的 溃 度 ' 充分 发 挥 臭氧 的 作用 。 

需要 注意 的 是 ， 臭氧 产生 器 在 澡 气 较 重 的 情 

沈 下 无 法 发 挥 功 能 ' 故 必须 与 空气 除 瀑 器 一 起 使 

用 “。 臭 氧 产 生 器 内 部 的 臭氧 管 ， 必须 定期 清理 > 

如 无 法 清理 ， 则 要 定期 更 换 。 另 外 ， ARA 

| 死 硝 化 菌 ， 所 以 在 臭氧 产生 器 的 后 端 应 设 一 个 装 

















¡PA 有 活性 炭 的 后 处 理 器 ， 利 用 活性 炭 将 反应 器 内 剩 
儿 的 臭氧 吸收 掉 ， 以 确保 安全 。 


钙 反 应 器 。 水 族 箱 中 的 生物 在 生长 繁殖 时 需要 | | 
PEAK PRS TCE + FILE BE if) 

后， 海水 中 的 钙 匈 子 就 会 缺乏 ， 直接 导致 水 的 
硬度 下 降 和 PH 值 不 而 钙 反 应 器 的 功能 
ARPA TRE > 稳定 PH 值 ， 使 
海水 的 本 1 误 保 持 在 正常 的 水 准 ' Q 单 细胞 
藻 和 其 他 藻类 提供 足 绚 的 COz 以 维持 正常 
的 合作 用 ， 所 以 ， 钙 反应 器 在 水 族 箱 中 也 是 
很 重要 的 设备 | 





















fe 去 硝 器 。 去 硝 器 是 利用 微生物 方法 去 除 水 族 

箱 中 硝酸 铅 的 一 种 过 滤 装 置 。 它 将 水 族 箱 中 
的 硝酸 铝 还 原 成 氧气 和 氮气 ， 使 水 族 箱 中 的 
硝酸 网 降 至 无 害 的 程度 。 去 硝 器 的 工作 原理 
是 利用 一 种 硝化 细菌 ， 将 硝酸 是 做 为 它 代谢 
的 需要 物质 ， 将 NO 最 终 代 谢 成 Nz 和 0O2 + O, 
被 用 於 代谢 过 程 ，Nz 被 排 入 大 气 中 ' 代谢 的 











ver 生成 物 为 COz © 
FE Db AR E: RER TE | 
“紫外 和 线 欠 菌 器 ”“， 原理 是 利用 紫外 线 的 杀菌 





效果 ' 将 存在 於 海水 中 的 徽 菌 、 薄 类 的 孢子 、 
细菌 及 病毒 ( 包括 病原 菌 在 内 ) RR > BAB 


品质 的 人 工 海水 不 太 可 能 产生 杂 菌 ， 但 一 旦 有 
生物 进入 ， 依 然 有 可 能 产生 杀菌 。 因此 ， 为 防 
止 鱼 因 感染 杂 菌 而 生病 ， DAA > 


使 用 欠 菌 灯 时 ， 有 亲 点 注意 事项 TER 























Sh MARA AAA 


BEE LP AD + 必须 先进 行 海水 的 物理 过 渡 
MEAW: 否则 ， 灯 菌 粒 无 法 发 挥 出 
充分 的 效果 ; ERRE SE BSAC 
合 使 用 ， 才能 有 效 保 访 过 滤 系 统 中 的 生物 


| 照明 灯 | 





水 族 箱 的 照明 粒 能 做 为 照明 用 ， 是 水 
族 箱 的 热源 、 植 物 进行 光合 作用 的 能 源 、 


细菌 进行 分 解 作 用 的 催化 剂 ， 
代谢 需要 的 能 量 来 源 。 

ADR AE 5 FB BY BB IS Se ARE > 
THEYRE > CROCE > 2K SRE o AK 
ZK HR ABBY Fe BOAR AS A+ 置 放 
於 水 族 箱 的 顶端 ' 以 不 碰 到 海水 为 宜 。 如 
果 功 率 大 ， 可 购 持 在 距 水 族 箱 上 方 40 公 
分 处 。 粒 光 的 照射 时 间 以 每 天 6 一 8 小 时 或 
8 一 10 小 时 为 宜 ' 据 水 族 箱 的 大 小 及 象 的 
活动 情况 霜 活 运用 。 

pto espe A a A aig 
瓦 ， 它 可 在 水 族 箱 中 创造 出 强 光 带 、 


及 动物 新 陈 





ARRE AO, > 
LAIR RARER E23 ~ 25°C 
之 间 。 由 於 长 年 生活 於 近 乎 恒温 的 环境 ， 
海水 观赏 鱼 类 很 少 能 通 应 突如其来 的 温 
差 ， 水 温 急速 改变 可 导致 鱼 抵 抗力 下 降 、 
染病 、 基 至 死亡 ， 如 此 看 来 ,保温 电热 管 
不 可 或 缺 的 。 

水 族 箱 中 的 保温 电热 管 ， 可 选择 不 锈 
钢 或 处 合金 式 电热 管 。 大 型 水 族 箱 容 水 量 
大 AYA CREAM ABA + 或 


® = 











F 衡 ; RE aS AS HS kK RS EIER ， 水温 
您 高 ， ARR > EHR A 
短 ' 平均 5 一 6 个 月 就 必须 更 换 。 











带 和 微 光 带 。 植 物 粒 是 海水 鱼水 族 箱 最 有 
BREDA SHERRY + CA 
在 水 族 箱 内 创造 出 中 光 带 和 微 光 带 。 水 银 


#83) 80B ` 1250 ` 2500 ` 4008 
S REMERAS > EE — 
种 适合 海水 无 疹 椎 动物 的 灯光 ， 它 又 有 蓝 
光 灯 和 织 光 粒 之 分 ， 可 以 增加 珊瑚 等 扰 消 
椎 动物 的 颜色 '， 观赏 效果 很 好 。 

— ARTE RR ACERTE : 饲养 日 
EBB BS SDA R AKRE ; 饲养 多 种 软体 
动物 时 ， VARIA > AE 
哪 种 灯 ， 最 好 配 以 蓝光 灯 和 红 光 灯 ， 增 强 
鳞 和 珊瑚 等 体 表 的 颜色 ， 增加 观赏 性 。 


探 用 水 族 箱底 部 设 加 湿 线 的 设备 ; 中 小 型 
水 族 箱 可 选用 市 售 的 100 一 300 瓦 的 电热 
管 ， 固定 在 水 族 箱 的 两 端 角落 处 。 

家 庭 小 型 鱼缸 水 量 较 少 ， 对 周围 环 
境 温度 变化 相当 敏感 。 在 炎热 的 夏季 ' 若 
在 室内 后 动 空调 ， 缸 水 温度 可 能 会 急速 下 
降 ， 这 时 应 将 暖 管 温度 调 至 比 未 启动 空调 
前 的 正常 室 晃 低 2C 左 右 。 冬 季 时 ， 则 可 
将 暖 管 温度 调 至 25C 左 右 。 

但 如 果 水 温 接 近 30C“， 叭 探 取 降温 措 
施 > 如 配备 模 冰 机 或 空调 机 ， 或 用 冰 块 装 入 
PEBRA: 封口 后 放 入 水 族 箱 中 。 





Omag. org 





I5 | 


zo 
= 


装置 在 整 


气 粮 浦 是 维持 海水 鳞 生 命 的 重要 
统 中 ' 它 除了 供给 鱼 充 足 








的 氧气 以 外 ' 还 能 促进 硝化 细菌 的 繁殖 ， 


附近 ， 
内 o 

水 
“ 心 及 
EER 
RAR 
扬程 、 
\ 等 都 


抑制 (夏天 时 ) 水 湿 上 升 。 若 装 在 加 热 器 


便 可 将 加 热 器 的 热度 带 进 水 族 箱 


类 浦 是 整个 饲养 系统 运转 流动 的 
”“'“ 有 了 水 帮 浦 ， 水 族 箱 的 整个 
统 才 能 正常 运转 ， 人工 海水 才能 
流动 。 选 购 水 帮 浦 时 ' 出 水 量 、 
电功率 、 散 热 、 绝 缘 性 和 杂 讯 大 
是 必须 考虑 的 因素 。 


























角 ' 所 
水 量 是 








程 是 指 


提升 到 


为 水 族 箱 中 水 的 流动 不 能 出 现 死 
以 出 水 量 和 揭 程 就 格外 重要 。 出 
指 每 分 镍 能 狗 抽 出 水 的 多 寡 ' 揭 





此 在 一 个 静止 的 妓 管 环境 中 能 把 水 


某 种 的 高 度 。 应 该 注意 的 是 ，' 水 


玫 浦 上 标 广 的 出 水 量 和 揭 程 指 的 是 在 没 


有 任何 
Ik 
使 得 水 
ARO 
内 部 ， 
环 ,可 


的 大 小 





阻力 的 情况 下 的 数字 。 接 上 管道 
HERAA RRA ZEBE > 
HUL EDHE REE 
© 如果 是 将 水 帮 浦 安装 在 水 族 箱 
它 的 作用 只 限 於 增加 海水 对 流 循 
以 不 用 考虑 揭 程 ， 只 选择 出 水 量 
就 可 以 了 。 





> 完美 水 族 箱 的 设置 N: 






| 装饰 物 | 
E TR MIR MEHR 

IS ARE Fb fr 
追 观 的 地 方 。 很 多 人 会 在 海水 观赏 鱼缸 内 放 进 
珊瑚 做 为 装 节 ' 也 可 放 入 专 为 鱼缸 所 秽 作 的 假 
山 等 气 设 。 总 体 来 满 ' 只 要 是 不 含 毒 性 和 不 影 
冤 水 体 酸 齿 值 的 据 设 均 可 做 为 鱼缸 造 景气 设 
但 常用 於 淡水 观赏 鱼缸 的 沉 木 由 於 会 降低 酸 龄 
值 ' 故 不 适宜 放置 於 海水 观赏 鱼缸 内 。 

长 期 以 来 ， 不论 是 淡水 或 海水 观赏 急 
缸 ， 都 会 铺设 底 沙 以 美化 缸 景 ; 但 经 过 一 段 时 
间 后 ' 底 沙 中 会 积聚 大 量 污 物 或 成 为 有 害 细 菌 
的 温床 ， 所 以 不 铺设 底 沙 较 易 维 访 优良 水 质 ， 
及 保证 鱼 在 最 佳 状态 ， 故 不 铺设 底 沙 会 是 较 佳 
选择 。 近 年 很 多 人 已 不 探 用 在 缸 中 铺设 底 沙 的 
做 法 ， 如果 新 鱼 友 希 茎 铺设 底 沙 以 美化 缸 景 ， 
则 可 铺设 一 层 薄 底 沙 〈( 约 1 公分 ) ' 在 日 常 换 
水 时 ， 还 要 用 附带 沙 粒 漯 泽 功能 的 虹吸 换 水 管 
去 除 沙 中 积聚 的 污 物 。 

除 上 文 提 及 的 所 设 外 ， 也 有 人 在 海水 观 
党 鱼缸 放 入 生物 石 做 造 景 据 设 。 从 然 生 物 石 色 
PUE > 其 中 亦 藏 有 大 量 微生物 ' 一 般 含 铜 药 
物 或 治疗 海水 观赏 鱼 类 ， 最 常见 高 度 传染 性 且 
有 相当 死亡 率 的 弥 绒 骂 病 及 白 点 病 的 治疗 方法 
上 ' 不 易 消 减 这 些小 生物 。 一旦 缸 中 鱼 儿 不 幸 
染 上 相关 疾病 ， 生物 石 的 存在 会 增加 治疗 的 难 
度 ' 故 不 建议 新 手 使 用 生物 石 做 造 景 之 用 。 
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| 水 族 箱 管理 器 材 | 


要 保证 水 族 箱 的 正常 运作 ， 还 需要 其 他 
管理 器 材 来 完成 日 常 的 饲养 管理 工作 ， 这些 
器 材 同样 也 是 必需 的 ， 如 温度 计 、 上 比重 计 或 
曲 度 计 、PH 计 或 PH 测试 剂 、NO 测 试剂 、 水 
桶 、 水 构 、 手 抄 网 、 手 捞 网 、 漂 白粉 或 洗衣 
粉 、 药 品 等 。 
温度 计 

温度 计 大 致 可 分 为 棒状 玻璃 及 资料 式 
两 种 类 型 。 玻 璃 狠 温 度 计 是 利用 吸 双 附 著 在 
水 族 箱 内 部 ' 其 形状 与 测量 体温 的 体温 计 相 
同 。 资 料 式 温度 计 ， 则 只 将 扬 描 部 分 置 於 水 
族 箱 内 。 

温度 计 应 安装 在 水 族 箱 中 容易 观察 到 
的 位 置 。 乌 养 海水 鳞 绝 对 要 避免 水 温 急 可 变 
化 ， 因 此 要 养 成 经 常 看 温度 计 的 习惯 




















keit 

用 於 量 测 水 族 箱 中 海水 的 密度 或 是 分 , 以 
便 及 时 调控 。 一 般 使 用 的 比重 计 ， 有 由 法 国 科 
学 家 波 美 所 发 明 的 波 美 计 及 美国 的 比重 仪 等 。 
其 中 ' 波 美 计 主 要 是 浮 在 海水 上 进行 量 测 ' 而 
比重 仪 则 是 直接 放 入 海水 里 进行 量 测 

密度 的 数值 会 因 水 温 不 同 而 产生 差 办 。 
某 些 密度 计 已 经 能 根据 水 温 的 差 界 ， 自 动 修 
正 所 读 取 的 数值 。 一 般 所 用 的 比重 计 ， 大 多 
用 玻璃 腊 成 ， 使 用 时 需 特别 注意 。 比 重 仪 则 
是 用 塑 鹏 侈 成 ， 在 使 用 及 读 取 数值 上 均 较为 
方便 。 

















PH 计 或 PH 测试 剂 


= 


用 於 检测 PH 值 。 


NO 测试 剂 


dE vs La 


用 於 检测 NO 值 。 


水 桶 、 水 构 

水 桶 用 於 搬运 鱼 类 及 海水 ， LSB RB ARB 
佳 ， 金属 做 的 水 桶 易 与 海水 发 生化 学 反应 而 
生 锈 。 水 构 主要 用 於 取水 及 转运 小 型 鱼 类 > 
Fi). FS 

海水 观赏 鱼 鳍 刺 多 ， 有 的 鱼 如 狮子 鱼 
HMA AMBER) PBH REER 
A E 
用 手 抄 网 、 手 捞 网 ， 大 小 可 以 自己 掌握 ， 
注意 握手 柄 要 牢固 。 
漂白 粉 或 洗衣 粉 

用 於 洗 海 鱼网 、 饲养 器 材 和 水 族 箱 装 
饰品 等 。 
药品 

用 於 海水 鱼 生 病 时 急救 。 
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2 ERA > LEERME > 且 最 好 不 会 被 阳光 直接 照射 的 地 方 放置 鱼 
缸 ， 考 虑 到 日 常 维 访 的 方便 性 ， 以 靠近 洗手 间或 府 房 等 兼 有 供水 及 除 水 设施 的 位 置 为 
佳 。 另 外 ' ERE BASTARA E ME h FERIA ( 如 来 板 木 要 或 不 锈 钢 
R) 承 托 鱼缸 ， 兹 在 水 族 箱 的 底部 铺垫 橡 爵 板 或 泡沫 板 ， 使 水 族 箱底 部 平稳 牢固 。 切 
勿 使 用 高 压 织 稚 板 ( 俗称 “甘蔗 板 ” ) 所 机 器 具 来 承 托 鳞 氏 ， 因 高 压 织 维 板 经 长 期 受 
E 甚至 倒塌 。 







































































建构 水 族 箱 的 具体 步骤 如 下 : 


ED O 
EXPORT) 。 放 入 后 考 卡 位 置 管线 安排 等 


> EAD © LEBER LEERE TAI » REE 
AFS- 


> TERA PEA BABAR AM N80%~ 85% ER ERRMEL EN 
PIAR > HERA PASM IER FRIST A DOE 
合 清水 将 注入 鱼缸 ， 一 直达 到 鱼缸 的 总 水 量 为 止 * 


GED PO 


E 安置 装饰 物 ' 如 : BA MA AAA RI MRA HM 
瑚 石 则 更 加 理想 。 需 要 注意 的 是 ， 水 族 箱 中 的 装饰 品 不 能 任意 堆放 ， 除 考虑 美 
BU: 还 要 考虑 生物 与 技术 上 的 安全 。 另 外 ， 因为 海水 鳞 需 要 一 个 日 光 带 及 微 
光 带 的 刺 境 ， 所 以 装饰 物 的 放置 不 能 影响 光照 。 最 和 后， 和 刍 负 内 的 装饰 物 应 

PO RASO BBR ' BERE AVR EE RIAD > 


E 装 上 温度 计 ， 将 它 瑟 持 在 容易 看 到 的 地 方 ， 注 意 在 放 满 水 之 前 不 要 用 
漂浮 式 温度 计 ， 但 可 在 任何 时 间 ， 将 液晶 显示 式 的 温度 计 黏 在 箱 壁 上 。 


: ES 选择 专 为 水 族 箱 照 明 、 杀菌 的 工具 ' 安装 在 水 族 箱 的 Uh. 
Es* 
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海水 观赏 鱼 不 同 於 淡水 龟 ， 对 水 族 箱 的 内 部 环境 要 求 也 就 相对 特殊 。 
ae ' 这 就 要 求 水 族 箱 内 注入 的 必须 是 海水 ， 要 取得 真正 的 
海水 不 大 因此 要 透 过 人 工 所 配 稳 的 海水 ' 来 营造 海洋 生物 的 生存 环境 。 














a 绍 的 是 ， ATACAR ı 及 影响 水 质 的 因 








何 培养 水 族 箱 的 基本 氮 循 环 ' 汞 为 水 族 箱 造 景 等 内 容 。 


| ERA TIE | 


现在 饲养 海水 鱼 的 水 源 ， 
污 的 海水 供应 系统 直接 取 用 海水 ， 
理 后 加 入 鱼缸 ; 另 一 种 是 以 食用 
A 两 者 各 有 其 好 上 处， 好 














EE: a 

ALACRA EKER ALS 7k 
BORRIR— ELLE > MARARA 
水 较 接 近 的 人 工 海水 。 其 中 ' 国产 海水 三 

















@ a 





2 KRAANA 


素 、 如 


含有 20 种 微量 元 素 ' 一 般 进 口 海水 是 含 


有 40 种 微量 元 素 


Bic Be A 1 ifs 2k i 38 AM > A © 


BANE 2K > ith FKR — 


zk ° BRIA TAKE RAZ: 
水 : HE BRAK ARR + Fk 









WEAR 
要 是 自 来 
ARTETA 











AFA ARTIGAS SiR AS AR 
JOR + AVA BAW RAR > ERE 
HNTDISARE AIDA > 

ADA BE > 是 按照 海水 
BEAR > AREA A 3.4% — 
3.5% + A T 2k A) BE fE b tE 3.09 — 


> 完美 水 族 箱 的 设置 41h 


公斤 淡水 中 ' RIBA MBA AA 
配 胸 茧 度 3.0% 的 人 工 海水 。 在 海水 观 党 
AIBR > 海水 的 比重 需 维 持 在 1.022 一 
1.023。 海 水 的 比重 、 海 水 的 路 度 与 水 温 密 
DAR > 只 有 水 温 恒 定 ， 海 水 的 比重 和 申 度 
才 会 稳定 。 在 温度 一 定 的 情况 下 ， 可 按 下 表 











3.3% ATS 7K RHE ， 可 以 减轻 海水 AOR ACR ATA ERE > 
象 体 表 的 渗透 压 ， 消 除 鱼 的 紧张 情绪 。 
A 82k #9 BR 3.0% » BNSEXE100 
ME 
0 ee 1.021 1.022 1.023 
水 温 EC) 
| 25 | 29.9 31.2 32.6 








30.3 









例如 : 100 公 斤 淡 水 在 25C 时 ' ACA A 1.0219 A TK + APIA H29.958 © 
注意 : ARMA TIAGORA  TERÄEMAR > KIRARA > MEE 


金属 容器 。 
配置 步骤 


ED ce ANNAR 。 


CED iria mere ne AKI 
BR EA DISK BEELER AKERE > 2 RAE TRIKE 
置 、 加 温 设 备 和 充 氧 设备 ， 这 时 水 族 箱 中 的 水 就 变 成 了 人 工 海水 。 


CRA A IIA > AMARE > ABACO ASE 


MO A 12 AE > O FAA AA > HE 
人 工 海 水 的 上 比重 维 持 在 1.022 一 1.023 之 间 。 一 般 48 小 时 后， 水 族 箱 中 的 水 色 清 
澄 、 水 质 稳定 。 一 过 之 内 ， 探 用 水 质 测 试剂 ， 尽 量 将 人 工 海水 的 水 质 调 整 ， ME 
稳定 在 合理 的 范围 ， 人 工 海水 配 抠 好 人 后， 可 用 一 条 线 将 水 面 位 置 标 出 ， 以 方便 


日 后 的 换 水 工作 


海水 观赏 鱼 的 水 族 箱 中 ， 人 工 海水 的 生化 过 泪 系 统一 般 需 要 15 一 30 天 才能 正 





式 运 转 。 因此， 海水 鱼 的 饲养 应 该 在 一 个 月 后 才 可 进行 。 海 水 负 的 饲养 数目 应 由 少 
渐 多 ， 只 有 当 水 质 的 生化 过 滤 系 统 完全 启动 后 ， 海 水 龟 的 饲 装 数 目 才 能 稳定 下 来 
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中 的 PH 值 也 跟著 下 降 ' 使 血红 蛋白 与 氧 
的 结合 能 力 受 阻 ， 因 而 降低 运载 氧气 的 能 
FA > 导致 血液 奋力 变 小 。 在 这 种 情况 下 ， 
Bk PS ARS Se at At eA 
缺 氧 而 死亡 。 此 外 ，PH 值 下 降 还 会 导致 铺 
的 生殖 机 能 破坏 、 肝 肛 受 损 、 眼 睛 失明 等 
BEEBE HK o 因而 经 不 能 忽视 PH 值 的 变化 ， 
最 好 每 过 进行 一 次 测试 * 

PH 值 的 测定 主要 有 试 液 测定 法 、 试 纸 
测定 法 和 电子 仪器 测定 法 。 目 前 ' 市 面 上 
效 种 测试 法 用 品 均 有 销售 ， 实 际 上 可 按 各 
品牌 上 的 使 用 方法 来 使 用 。 
硬度 

何 为 水 的 硬度 ? 也 就 是 溶解 在 水 中 多 
价 金 属 的 测度 ， 主要 包括 钙 离 子 或 镁 离子 
等 多 价 金 属 。 换 句 话说 ' 这 些 金 属 大 部 分 

(80% 以 上 ) AREA > MBR 
和 氮 化 是 通常 是 物 们 的 残留 物 。 

海水 的 硬度 在 7 一 9 度 之 间 则 属於 硬 
水 ， 在 水 族 箱 中 真正 能 使 PH 值 稳定 的 是 磋 
酸 晤 硬度 。 当 碳酸 是 硬度 下 降 时 ， PH 值 
会 表现 为 不 稳定 的 酸性 状态 ' 而 且 还 会 使 
IMA E NARA > HERR AD 
盆 、 泗 鳃 、 和 鳞 负 县 脱 和 败血症 等 现象 。 测 
定 碳酸 狠 度 可 使 用 滴定 比 色 法 。 


二 氧化 碳 


在 海水 水 族 箱 中 ，PH 值 、 碳 酸 霹 硬度 
和 固定 的 二 氧化 碳 之 间 有 闭 非常 密切 的 关 
傈 ， 二 氧化 磋 对 人 无 脊椎 动物 中 ， 共 生 单 细胞 
员 黄 藻 的 同化 和 分 解 是 至 关 重 要 的 ， 如 果 单 
细胞 患 黄 藻 和 其 他 藻类 得 不 到 足够 的 二 氧化 
碳 ， 就 会 强行 分 解 碳酸 钙 来 获得 必需 的 二 氧 
化 碳 ' 这 样 会 使 碳酸 蜂 硬 度 下 降 ， 进而 导致 
PH 值 下 降 。 所 以 ， 必 须 在 海水 中 添加 适度 
的 二 氧化 碳 ' 但 在 新 缸 建立 最 初 3 个 月 是 不 
必 添 加 二 氧化 碳 的 ， 一 旦 发 现 海水 的 PH 值 
下 降 到 7.9 以 下 时 ， 就 应 添加 二 氧化 碳 了 。 

通常 添加 二 氧化 碳 的 办 法 有 两 种 ; 一 
种 是 用 各 式 的 扩散 器 (15) 和 二 氧化 碳 反 
应 生成 器 等 直接 输入 二 氧化 碳 ; 一 种 是 利 
































.> 完美 水 族 箱 的 设置 MN 


RSE ( 专业 性 强 ) ， 使 气体 二 氧 
化 碳 与 碳酸 钙 反 应 生成 易 溶 於 水 ， 且 能 
被 生物 直接 吸收 的 碳酸 氢 钙 ' 它 被 吸收 
和 后 又 变 成 二 氧化 碳 、 三 氧化 碳 ' 二 氧化 
碳 供给 单 细胞 患 黄 藻 及 其 他 藻类 行 光合 
作用 。 在 这 个 过 程 中 既 保 持 了 海水 的 钙 
MPRE: REBT PHÍA > 


SETH Be ER 


TARRE Ak- A 
物质 ， 它 是 由 残 馈 、 急 体 排泄 物 的 腐败 
物质 所 引起 的 。 海 水 中 亚 硝 酸 霹 的 含量 
应 控制 在 0.3 毫 克 了 逢 以下。 如 果 亚 硝酸 
晤 的 含量 超过 0.5 毫 克 二 升 时 ' 水 族 箱 中 
的 海水 鱼 和 其 他 无 脊椎 动物 的 生命 就 会 
受到 威 独 。 海 水 中 的 亚 硝 酸 铬 是 透 过 生 
物 过 滤 系 统 来 有 效 的 去 除 ' 海水 中 的 脱 
氨 菌 和 硝化 细菌 会 将 亚 硝 酸 匣 转化 为 无 
害 的 硝酸 铬 ， 但 水 族 箱 中 的 硝酸 申 含 量 
应 控制 在 5 毫克 了 升 以 下 。 


海水 中 铁 的 含量 应 维持 在 0.01~0.1 
毫克 / 升 。 铁 质 不 仅 是 珊瑚 中 共生 的 单 
细胞 患 黄 藻 的 营养 嘻 ， 同 时 也 是 海水 
REED N EM > 
KREMER + 藻类 和 无 
兰 椎 动物 的 体 色 就 会 变 淡 。 一 般 来 说 ， 
当 铁 的 含量 低 於 0.01 毫 克 了 升 时 ， 应 及 
时 补充 液态 铁 ， 以 保持 海水 水 质 的 稳定 
FSR ASAE BAAN IE ASAE Fe © 


eS 


海水 中 砂 的 含量 应 低 於 5 毫克 / 升 ， 
砂 的 含量 愈 高 ， 海 水 中 的 褐藻 生长 就 愈 
旺盛 ， 对 海水 龟 生 长 愈 不 利 。 石 英 砂 的 
EBKA RFC > 因此 ， 水 族 箱 
HEV ERBRRAS DS BHR 
砂 。 为 了 控制 褐藻 的 生长 ， 就 必须 控制 
DEBIO > AE > ii. ES 
HRMS DE > 都 可 经 由 专业 的 化 学 药 
水 来 测 得 
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41h 动物 好 好 玩 @ PARADA 
| 培 半 基本 氮 循 环 | 


BFALSATDARREK (IM 12-245) KB 再 用 比重 计 测 试 鱼缸 水 的 含 
BE > ALLER Bim (28~30°C ) 下 ' RARA RDA EE A AA 1.019 1.021 ( 除去 温 
度 偏差 值 后 的 读数 为 1.022 一 1.024) > 

再 放 入 硝化 细菌 的 “ 菌 种 ”“。 有 多 种 途径 获得 硝化 细菌 的 “ 菌 种 ”“， 如 放 入 市 面 上 
孤 售 的 硝化 细菌 液 剂 或 粉剂 及 一 、 两 粒 使 用 中 的 生物 环 ' HERE ae SA 
可 为 鳞 负 引入 硝化 细菌 。 在 放 入 硝化 细菌 菌 种 的 同时 ， 亦 须 同时 放 入 硝化 细菌 的 食物 ， 
即 鱼 类 的 排泄 物 或 鱼 粮食 等 

较 常见 的 做 法 是 放养 一 尾 如 蓝 雀 铀 等 初生 小 鱼 ， 访 其 排泄 物 做 为 硝化 细菌 的 食物 。 
但 由 於 设 饶 初期 内 只 有 极 少 量 硝 化 细菌 ， 即使 是 仅仅 一 尾 小 鳞 排 港 的 氨 气 已 足 缴 将 其 毒 
死 ' 故 建议 以 “无 鱼 开 缸 ” 的 方法 氛 动 缸 中 的 基本 氮 循 环 一 一 可 以 把 一 小 块 煮 熟 的 电 
肉 ， 放 於 包 中 做 为 硝化 细菌 的 食物 ， 提供 能 量 让 物 们 能 未 渐 增殖 ， 兹 於 生物 环 等 泪 材 内 
太 量 繁衍 。 除 昭 肉 外 ' 亦 可 以 在 化 工 原料 行 购买 氟 化 匀 加 入 鱼缸 中 ， 同 样 可 为 硝化 细菌 
提供 食物 。 当 缸 中 氨 及 亚 硝酸 是 达到 高 峰 兹 累积 后 ， 即 表示 缸 中 一 个 小 规模 的 氮 循 环 已 
基本 完成 ， 鱼缸 可 慢 慢 加 入 住 客 了 “。 由 於 硝化 细菌 的 繁殖 速度 颇 慢 ， 在 不 加 入 外 来 助力 
的 情况 下 ， 上 述 过 程 需 时 约 1 一 2 个 月 不 等 。 如 和希 世 加 快 氮 循 环 的 建立 ， 可 以 每 天 加 入 硝 
化 细菌 液 剂 及 用 暖 管 将 缸 水 温度 提高 至 31~32'C， 则 可 加 快 硝化 细菌 的 繁殖 速度 ， 新 
有 可 能 在 2 一 3 负 内 建立 初步 的 氮 循 环 。 

在 养 水 过 程 中 ， 要 经 常用 比重 计 测试 水 的 密度 。 如 果 密 度 升 高 ， 需 添加 淡水 ， 以 维 
持 一 定 的 海水 密度 。 ES > 





完美 水 族 箱 的 设置 N 
| 水 族 箱 的 造 景 | 


海水 水 族 箱 中 所 展示 的 是 五 光 十 色 的 海底 景观 ， 用 来 体 景 的 材料 主要 有 生物 石 、 活 
珊瑚 和 珊瑚 砂 

在 水 族 箱底 部 要 铺 放 PVC 塑 胶管 道 网 ， 兹 将 它 与 两 台 相 针 气 放 功 率 相等 的 抽水 帮 浦 
连接 ， 与 定时 并 关连 接 ， 形成 一 个 与 天 然 海 水 相似 潮 起 潮 落 的 人 工 海水 。 
再 於 管道 网 上 网 孔 的 滤 水 板 和 塑 用 网 ' 然 重 上面 铺 放 10 一 15 公 分 厚 的 珊瑚 
砂 。 玩 用 造型 别 丝 的 岩石 ， 以 1 一 2 块 较 大 的 为 主 石 ， 其 他 石 块 依附 主 石 ， 按照 由 高 到 
低 、 由 大 到 小 ye 勾画 出 高 低 起 伏 、 层 层 堆砌 的 群 峰 模 样 ， 最 后 将 各 种 形状 的 活 岩 
石 或 活体 珊瑚 、 吕 等 按照 高 低 次序 和 珊瑚 、 海 英 对 光线 的 要 求 ， 分别 气 放 到 群 
峰 的 山顶 、 山腰 、 ri ` 山谷 、 山 洞 等 空间 位 置 ， 这 样 一 个 充满 生机 、 五 彩 纺 纷 的 珊瑚 
礁 就 移植 到 了 水 族 箱 中 。 各 种 色彩 形状 的 珊瑚 、 海 次、 海藻 生活 在 水 族 箱 的 不 同 空间 ， 
层次 分 明 、 错 落 有 致 ， 宛如 一 个 微缩 的 海底 世界 ， 富 形 瑰 奇 、 美 败 缀 偷 




























生物 岩石 的 温度 下 打包 充 氧 托运 ， 用 飞机 或 轮船 运往 世 
生物 岩石 又 名 “ 界 各 地 。 然 后 ， 将 这 些 富有 生命 气息 蕴含 扰 数 
co á 2 MASON + BRE BAKA 
ERER peri RER > ESE 
RIE 其 表层 覆 革 著名 景观 ， 一 个 充满 自然 气息 的 水 族 箱 、 海 底 珊瑚 
海藻 和 海绵 ， 上面 还 生长 著 奇 形 怪 状 的 珊 世界 就 展现 在 眼前 了 
BR 岩石 内 部 蕴含 著 活 岩 石 所 放 在 海水 水 族 箱 中 ， 要 局 
的 珊瑚 串 、 海 薄 ， 只 要 休 件 适宜 , 物 们 就 ” 劲 海水 充 氧 设备 和 水 质 循 环 设 备 ， 每 过 用 
会 苗 壮 生长 而 展露 在 岩石 外 面 ， 这 就 是 珊 ”时 水 器 清洗 岩石 表面 ， 照明 时 间 由 每 天 的 
瑚 礁 活 岩 石 的 生机 景观 1 一 2 小 时 逐渐 延长 ' 一 般 需 要 4 一 6 过 的 时 
活 岩 石 的 探 集 ， 是 由 渔民 和 浇 水 傣 在 海 PM ' 活 岩 石 表面 的 各 种 颜色 
PEPEE 系 集 时 可 将 岩石 表面 生 其 。” 的 活 珊 瑚 、 海 次 和 
DES HA TASA Ez ”充满 勃勃 生机 ， MER 
散发 出 五 彩 光芒 。 
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珊瑚 和 海 葵 
珊瑚 的 种 类 较 多 ' PASE > 颜色 有 红 、 白 、 缘 、 蓝 、 紫 等 。 依 据 其 生活 环境 ， 
物 们 又 被 分 为 强 光 带 、 中 光 带 和 微 光 带 三 种 珊瑚 ; 依据 其 内 部 构造 ， 物 们 又 分 为 石 珊瑚 
和 软 珊瑚 等 ; 生活 在 强 光 带 的 珊瑚 有 千 手 软 珊 瑚 、 玫 瑰 珊瑚 、 短 掺 花环 软 珊瑚 、 钮 铝 珊 
瑚 、 鹿 角 珊瑚 、 气 泡 珊瑚 和 脑 珊瑚 等 ; 生活 在 中 光 带 的 珊瑚 有 蝶 状 珊瑚 等 ， 生 活 在 微 光 
带 的 珊瑚 有 太阳 花 珊瑚 、 管 状 珊瑚 和 海 旭 冠 等 

海洋 珊瑚 礁 中 的 珊瑚 ， 是 由 许多 微小 的 珊瑚 串 聚 合 形成 的 。 珊 瑚 串 内 有 共生 的 单 细 
Mat 11038 BRISA E e EEC RER RR > BEA A 
EAH ath ARE TRS Bh MIBEREMNRE > 是 一 层 薄 薄 的 膜 状 物 
当 离 水 后 ， ME LT + HORTA SD FLAMA 

E E O E A a IN A 
TAS AN AZ o HSER] LLG EB RSH) + BA ATES 珊瑚 和 海 葵 是 生物 石上 生 
RES + 此 外 ， 生物 石上 还 会 生长 出 各 色 的 海藻 ， 如 红色 的 火焰 藻 、 缘 色 的 
小 球 藻 、 羽 毛 草 等 ， 物 们 是 海水 水 族 箱 中 的 主要 植物 景观 

珊瑚 的 馈 料 主要 是 细碎 的 液态 馈 料 ， 如 是 仁 汗 、 蛤 曙 汁 等 ， 可 用 吸管 注入 到 珊瑚 羔 
中 ' 每 星期 银 1 一 2 次 。 海 葵 的 饵料 也 是 以 细小 印 料 为 主 ， 也 可 用 针 子 将 一 团 水 虹 归 | 或 一 
人 条 小 鱼 投入 海 葵 的 触手 中 ' 每 星期 投 钙 1 一 2 次 。 珊 瑚 和 海 葵 都 是 以 滤 食 性 鲁 料 为 主 ， Ab 
们 可 以 吸食 海水 中 流 过 的 有 机 物 ， 是 海水 的 天 然 饰 检 过 滤器 


AR 
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3, KR RIN PE MEE 


IIA + PRAT ARAN + 还 有 更 重要 的 维 访 工 作 要 做 。 水 























族 箱 的 维护 ， 主 要 包括 水 族 箱 的 日 常 维 护 项 目 与 清 漯 卫生、 水 质 的 调控 ， 是 建立 
状况 良好 的 水 族 箱 前 提要 素 
O SHE 

| BEHEER | 





照料 的 项 目 ， 可 参考 下 表 来 进 





AAA 不 


行 。 另 外 ， 根据 水 族 箱 的 





st FOPH BI SB 





r a 





41h 动物 好 好 玩 @ 国 TAKA AGH 


BRO? ASABAE > 以 少量 多 餐 最 为 常用 。 分 量 不 定 ， 但 
RRE ISS AGAR > 





MEE > DIZE CARRE > NARA > 
a 水 温 介 於 20~-30'C 之 间 也 不 会 有 太 大 的 问题 。 





清除 化 氮 器 内 的 废物 ， 检 查 鱼 焦 、 珊 瑚 、 软 体 的 生物 数量 ， 
有 没有 伤口 及 疾病 的 症状 ; 检查 所 有 使 用 中 的 器 材 是 否 操作 正常 。 





为 鳞 加 水 ， 鱼缸 内 的 水 会 随 著 附近 环境 空气 的 湿度 变化 而 被 





每 2 日 蒸发 ， 而 水 中 的 昨 分 会 被 保留 在 铺 缸 中 ' 所 以 只 需 慢 慢 加 入 淡水 
便 可 以 了 。 
清洗 鱼缸 表面 ， 清除 鳞 负 内 壁 附 著 的 由 分 。 如 有 必要 ， 加 入 
$ 所 需 的 微量 元 素 ， 更 换 部 分 海水 〈 要 视 鱼 缸 内 所 词 状 的 生物 多 少 
而 定 ) 。 





检查 NH3，NH*， NO>， NOAR HE ( 利用 嫩 分 比重 计 来 
量度 水 的 网 分 比重 ， 正常 的 比重 是 1.022 ) ， 酸 龄 度 PH (利用 酸 
龄 度 测试 剂 来 测试 水 的 酸 龄 度 ， TE SARE PHI, 8.1 一 
44238 8.3) ° 


ROMA + ARALAR (如 电子 温度 
计 的 探测 器 ) ' IAS AR PU > 


























每 月 如 有 底 砂 ， 把 底 砂 操 平 * 
更 换 活性 炭 、 气 石 及 化 所 器 内 的 气 木 ; 清洗 化 所 器 ; ERR 
每 2 月 缸 内 过 多 的 藻类 ; 检查 所 有 使 用 电力 的 器 材 ， 确保 电源 连接 是 否 

安全 。 
上 
每 季 HAMMAR ; 清洗 所 有 连接 用 的 喉 管 内 部 ; 清洗 紫 
| INSI AS + ARA ARA > 

y 如 有 必要 > IIS EAS i 

每 6 月 或 以 上 AA 

每 年 ES 。 

每 1~3 年 TRAR 、 照明 器 材 和 管 路 ， 保 养 管道 和 水 帮 浦 (全 部 拆 并 进行 修 检 ) 。 
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| 


ARE | 


水 族 箱 内 的 海水 在 养 鱼 前 是 淋 泽 透明 的 ， 但 在 饲养 一 段 时 间 ( 大约 1 个 月 ) 后 ' 由 
类 的 排泄 物 会 使 蓝 薄 类 大 量 繁殖 ' 水 族 箱 的 内 壁 或 底部 ， 会 健生 一 层 蓝 色 或 褐色 的 
藻类 “， 随 著 海水 的 老化 及 藻类 繁衍 日 趋 旺盛 ， 仅 靠 生物 过 滤 系 统 的 作用 ， 已 不 能 达到 清 
类 的 效果 ， 进而 影响 了 水 族 箱 的 观赏 效果 ' 所 以 日 常 的 清 混和 卫生 工作 是 不 可 少 的 。 
每 隔 7 一 10 天 ， 利用 专用 工具 如 漂浮 磁力 鱼缸 刷 ' 洛 玻璃 缸 内 四 壁 反覆 擦洗 数 次 | 
缸 外 四 壁 每 1 一 2 天 擦洗 1 次 ， 使 水 族 箱 漠 

每 隔 10 一 15 天 ' 利用 专用 工具 将 小 型 过 泪 帮 浦 细 绑 於 木 柄 上 “' 深入 缸 底 将 黏附 於 缸 
底 造 景物 上 的 藻类 吹 散 ' 然后 用 虹吸 管 抽 出 污 积 物 ， 最 后 依靠 过 

饲 装 鱼 焦 数 月 或 儿 年 后 ' 缸 底 珊瑚 砂 层 中 会 淤积 许多 污 物 ， 
缸 内 。 为 防止 滤 材 因 堵塞 而 导致 过 泪 能 力 减 退 ' 必须 定期 清理 泪 材 ' 清洗 时 只 需 将 滤 材 
放 在 由 水 族 箱 内 所 取出 的 海水 里 上 下 轻 轻 接 晃 即 可 ， 而 经 不 能 用 纯 水 清洗 ， 否 则 会 导致 
硝化 细菌 死亡 。 

另外 ' 光照 和 投 印 量 的 调控 ， 也 有 助 於 保持 水 族 箱 的 清 漯 和 卫生。 因为 光照 时 间 愈 
长 ， 水 族 箱 中 的 藻类 繁衍 愈 快 ， 故 应 通 当 沽 少 光照 时 间 以 控制 藻类 的 繁衍 速度 ; FARO 
BZ PANPHM ORAS > 而 排泄 物 可 为 藻类 提供 更 多 的 营 装 物质 ， 所 以 ' 在 日 常 操作 
中 ， 可 视 鱼 类 的 肥胖 度 和 水 族 箱 中 藻类 的 繁衍 速度 ， 对 投 邹 量 进行 相对 的 调整 。 
























































漂浮 磁力 鱼缸 刷 








用 百 科 


4h 动物 好 好 玩 (加 


| KER | 





2) 对 海水 的 水 质 要 求 较 
1 (AMADA ` tIS 
1.020 











KER: 物 们 之 eee 品种 在 
幼 鱼 是 在 淡水 中 生长 的 。 因 此 水 质 调 





7A /8 








定期 轮换 水 流 方向 

海水 观赏 鱼 一 向 生活 在 流动 的 活水 
中 ' 已 习惯 水 的 潮 起 潮 落 环境 。 为 了 
模仿 海中 的 水 流 环境 ， 可 在 水 族 箱 的 两 便 
各 安装 一 台 内 循环 过 滤 帮 浦 ， 它们 在 运转 
时 ， 使 水 族 箱 中 的 水 呈 循 环流 动 状态 ' 或 
用 两 台 潘 水 帮 浦 安装 在 水 族 箱 的 两 端 ' 站 
将 它们 连 在 一 起 ， 每 隔 六 小 时 转动 一 台 潘 
水 到 浦 ' 同时 关于 另 一 台 潘 水 帮 浦 ' 这 样 
水 族 箱 中 的 水 每 六 小 时 变换 一 次 方向 。 

















KARE 

海水 鱼水 族 箱 的 水 温 
多 控制 在 28 人 左右 ， 海 
水 的 PH 值 介 於 8.2 一 8.4 之 
间 ， 硬度 应 维持 在 7 一 9 
度 。 微 量 元 素 铁 的 含量 应 
控制 在 0.05 一 0.10 毫 克 / 升 ， 而 氨 、 亚 硝酸 
是 的 含量 应 控制 在 近乎 没有 的 状态 。 

水 湿 的 稳定 是 确保 海水 鳞 健 康 的 天 
键 ' 若水 温 过 高 ， 海 获 、 太 阳 花 、 气 泡 珊 
瑚 等 容易 萎缩 ， 水 中 的 氧气 含量 会 下 降 ， 
有 毒物 质 含 量 会 上 升 

当 PH 值 超过 8.4 时 ， 应 及 时 用 二 氧化 磋 
扩散 器 向 海水 中 缓 组 补充 二 氧化 碳 ， 使 水 中 
的 化 学 物质 透 过 二 氧化 碳 的 散发 挥发 掉 ， 进 
而 慢 慢 降低 水 的 PH 值 ; 此 外 ， 也 可 用 米醋 
溶液 予以 调节 水 的 PH 值 低 於 8.0 时 ， 可 
及 时 用 小 苏打 溶液 进行 调整 。 

海水 中 的 无 脊椎 动物 ， 如 珊瑚 等 ， 物 
们 可 以 吸收 水 中 的 碳酸 馈 ， 使 海水 的 硬度 
逐渐 降低 ， 水 质 硬 度 的 降低 表示 海水 的 组 
WEDE: 也 直接 影响 到 海水 PH 值 稳 
定 ， 导致 海水 水 质 不 稳定 。 当 海水 的 硬度 
降 到 5 度 以 下 时 ， 可 探 用 二 氧化 碳 扩散 器 
向 海水 中 缓 组 补充 二 氧化 碳 ' 做 为 无 脊椎 
动物 的 营养 ， 也 可 有 效 稳定 水 质 的 硬度 。 

此 外 ， 微 量 元 素 铁 参与 海水 中 无 脊 
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FHERR 

生物 过 滤 系 统一 旦 正常 运转 后 ， 海 
水 中 的 有 机 物 〈 如 剩余 饵料 、 鱼 的 排泄 物 
等 ) 都 会 被 分 解 消化 ， 使 水 质 达 到 一 种 高 




















性 能 的 生态 平衡 ， 对 海水 鱼 类 的 正常 生存 
极为 有 益 。 这 时 “， 应 尽量 不 要 在 海水 中 播 
撤 药物 (如 硫酸 铜 、 抗 生 素 等 ) ， 以 免 影 
区 生物 过 泪 系 统 的 正常 运作 。 
椎 的 新 陈 代谢 活动 ， 可 以 
E old Pr 
E S HE 


时 ， 应 及 时 补充 液态 铁 。 
如 海水 中 的 氨 、 亚 硝酸 览 


的 含量 变 小 ， 常 表示 水 族 
箱 中 生物 过 滤 系 统 负 担 过 重 ， 而 不 能 有 效 








地 消化 和 分 解 海水 中 的 氮 和 亚 硝 酸 申 ,这 
ESA LS TARIMA © 





4h 


水 质 处 理 









每 水 


位 降低 对 
新 水 至 原 位 
质 会 出 现 
质 的 稳定 
水 











an AN 


Di 换 水 时 的 注意 事项 ) 


换 水 看 似 


常 有 人 





, 因为 经 

















气 。 如 果 有 需要 ， 
+ RANA 

水 前 ， 
解 。 用 比重 计 测量 


提前 两 、 
而 也 加 
新 海水 加 入 鱼缸 
时 鱼 儿 造成 刺激 。 如 有 








“29 


KIA Fe AY FERENT iik 


“BAH RRRA > 待 水 族 箱 完成 基本 的 氮 循 环 之 后 ， 
SAY LER La SE HEAT RETA > 
IAE AU BE 7k ANE + 但 面 对 海 水 急 时 ， 仍 然 需 
MESARE o 如 何 选 购 、 运 送 、 转 水 、 鲁 词 等 ' 和 这些 都 是 不 小 的 学 
问 。 那 磨 就 请 参考 以 下 内 容 吧 ! 
本 部 分 介绍 了 海水 象 购买 的 方法 和 技巧 ， 及 海水 负 的 饲养 基础 
知识 等 内 容 。 
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Part 


WR fér AS I E 


eS 


EELE LELTE Sh 


e 


SES E NES AS E 还 包括 如 何 挑选 鱼 种 、 运 
送 技巧 和 针对 性 的 转 水 方法 等 ， 腑 解 这 些 才 能 绚 保 证 让 活 蹦 瑟 跳 的 海水 急 入 住 新 


| RERE | 


海水 观 





品种 繁多 ， 颜 色 和 体形 富 於 变 


EIN A 
较 弱 ' 可 能 会 不 适应 变换 的 环境 而 死亡 ， 
但 一 到 幼 鱼 阶 自 舌 力 ， 容 易 适 应 任 
何 环境 ， 此 时 是 选 购 的 最 佳 时 机 

健康 的 海水 











观赏 鱼 游 动 迅捷 ， 鳃 鞭 开 后 自如 ， Re 
HE ` ik SAn AE 





aid 





E) 
所 有 健康 的 


' 也 能 去 活 迅 速 


海水 鱼 外 表 一 定 是 内 因 发 光 ， 凡 是 体 色 灰 
暗 而 无 反 射 光泽 者 ， 必定 是 病 鱼 


化 ， 非 常 美 楼 ， 选 购 时 可 参考 以 下 要 点 
健康 的 海水 急 一 
见 鱼 请 必定 抢 著 吃 ' 食 签 好 的 鱼 不 会 很 快 


AT > 生命 力 强 








眼睛 混 溜 和 上 面 有 一 
的 眼睛 是 否 比 同 类 鱼 突 
2 MAR 
DB > A 
BER 
目 购 


种 


BARNA’ HTA 
出 





不 
见 的 品 
Hai 








Op 动物 好 好 玩 @ DESSEN 


没有 自我 繁殖 能 力 ， 而且 被 捕 时 一 

刚 运 到 的 
海水 鱼 在 捕捞 运送 过 程 中 ， 体 表 有 的 会 受伤 ， eanes R 
ERR AGAR EA ' 表现 为 游 动 



















SMRRE + MARIA A 











需要 进行 药物 检 


















疫 法 和 硫酸 铜 药 浴 法 
BIER 洗 时 间 数 秒 到 数 分 镍 。 在 饲养 初期 的 
格 有 55 x 45 公 分 、45 x 25 1 一 2 过 内 ， 动情 况 


公分 等 。 使 用 时 ERBEN 
起 ， 两 层 之 间 卸 一 层 纸张 ， 
持 鱼 体 安静 ， 
SB BE 
量 大 多 为 一 、 两 傈 ， 运送 途 
於 25C， LENA > A 





' 逐渐 过 渡 到 
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| 转 水 方法 | 


PAE + AREA + BRED RL LOUE RR PR i Ts A SE E 
会 及 其 处 理 程序 被 称 为 转 水 。 
水 温 、 匣 度 及 酸 瞬 值 急速 改变 对 海水 观赏 鱼 类 会 构成 生理 压力 ， 灰 重 时 会 导致 有 些 鱼 焦 
生病 ' 甚至 死亡 。 海 水 观赏 鱼 因 种 类 不 同 ， 对 上 述 所 说 各 方面 的 急剧 转变 有 不 同 的 承受 
能 力 。 较 耐 生 的 鱼 种 ， 例 如 魔 铺 ， 可 承受 由 鱼 店 塑 鹏 袋 内 的 水 转 到 鱼缸 的 水 此 一 变化 ， 
对 水 质 孟 变 的 秆 又 亦 不 会 出 现任 何 问题 。 相 对 而 言 ， 较 赢 弱 的 鳞 种 例如 某 些 种 类 的 仙 
AO AJURE: 否则 进 缸 有 可 能 休克 ， 甚 至 死亡 。 转 水 期 间 ， AMES BBB Seok FT 
气 ， 以 避免 水 内 氧气 增加 、 二 氧化 碳 减 少 而 导致 酸 龄 值 提升 ， 增加 鱼 焦 排泄 物 毒性 ， 最 
和 后 对 鱼 焦 造成 伤害 。 
较 初 生 及 细小 鱼 焦 的 转 水 方法 





GSD A mmer ann MES ESAS 
BBR (AREA) > ORAR > 


SD hk 中 水 位 “将 袋 中 1/4 的 水 倒 出 ， 兹 加 入 同等 分 量 的 缸 水 入 
塑 爵 袋 内 。 将 塑 爵 袋 浸 於 红 中 〈 塑 甩 袋 内 的 水 位 应 略 高 於 拭 中 水 位 ， 以 确 
保 塑 有 袋 继 德 鼓 胀 及 不 会 因 水 压 问 题 而 导致 鱼 室 息 > TAART 
PORTE BLA) EAE © 


ESD): scenes ERA MAGA MA BE 
STREP > ZS ISAAA MSA + 


REDD som ERAMOS RESF -KKR DBA IV 
P > UIA IR HK NAL 
中 。 整 个 转 水 程序 才 算 完成 。 





1h NR AAA 


较 赢 弱 品种 鳞 集 的 转 水 方法 
如 属 较 赢 弱 品种 (如 神仙 科 ) HR: 建议 要 求 刍 店 以 较 大 的 塑胶 袋 装 鱼 ， 亲 以 更 组 
慢 的 方式 转 水 。 


GED > PEER PERRA > HANA REBAR > 


ED rex * 将 塑胶 袋 浸 於 载 有 与 抽水 同 温 的 盛 水 器 如 水 桶 中 〈 TAL 
水 位 略 高 於 桶 中 水 位 ， 确保 袋子 继续 鼓 有 版 > AT 
固定 位 置 。 天 气 寒 冷 时 ， 须 在 桶 中 放 入 暖 管 以 保持 水 温 。 


ED rent © 用 一 条 塑 鹏 软 管 及 一 个 水 交 ， 以 虹吸 作用 将 饶 水 组 组 地 
滴 入 绕 中 ' 调节 水 并 使 流速 至 在 1 小 时 内 将 水 量 提高 一 倍 为 准 。 放 置 空气 帮 
浦 及 气 石 ， 为 袋 中 水 体 缓 组 加 入 氧气 。 


BD A IRSE R AMERO — awe ， 
ES ENS e MEH Ok E 
提高 至 比 原来 多 1 倍 时 ， 移 除 虹 吸 喉 。 


ED xk “将 小 竹 得 放 於 艇 内， 取出 袋子 ， 将 水 和 急 一 余 
倒 进 小 竹 得 内 ， 利 用 小 竹 篮 将 鳞 放 进 负 中 。 倒 掉 原 匆 内 的 水 ， 加 适量 新 水 
回 负 中， 整个 转 水 程序 才 完 成 。 
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IAEA ROO > ARES ALA BA + 便 可 进入 正式 饲养 海水 
象 的 阶段 了 。 

首先 是 对 海水 鱼 的 饲养 过 程 要 有 了 耐心， 必须 做 到 分 时 段 放 鱼 ' 切忌 因为 自己 
的 喜好 就 随便 放 进 负 焦 ' 以 免 因 鱼 焦 死亡 而 徒 增 伤 翡 。 放 养 后 仔细 观察 鱼 焦 的 生 
活 状况 ， 及 时 发 现 解决 问题 。 其 次 是 海水 鱼 的 鱼 焦 组 合 与 混 状 的 技巧 ， 最 后 要 注 
REZKO ES + 瞳 解 了 这 些 知识 ， 状 好 海水 鱼 才 能 成 为 现实 。 


| DEFER | 


养 水 程序 的 完成 ， 只 表示 鳞 负 中 成 功 地 建立 了 一 个 规模 极为 微小 的 氮 循 环 系 统 ， 
这 微小 的 系统 可 能 仅 足 钢 维 持 一、 两 尾 3 公 分 左右 小 鳞 的 生命 。 同 时 ， 由於 设 饶 时 间 尚 
豆 ， 缸 水 中 的 各 种 物质 及 微生物 仍 未 达到 平衡 ' 此 时 的 水 质 仍 会 大 大 削弱 鱼 的 免疫 
力 ， 间接 增加 病菌 的 机 会 
新 缸 应 避免 放 较 脆弱 敏感 的 鱼 种 而 只 适宜 词 养 一 些 耐 生 象 类 ， 物 们 才能 抵 祭 恶劣 水 质 ， 
HAA ABRADED COBRA) 。 以 下 是 天 种 常见 的 於 设 抽 初 期 所 放养 的 鱼 种 : 























劣 水 质 且 体形 小 ， 不 会 对 往 后 加 入 较 大 鱼 
+ 唯 对 同类 极为 听 狠 。 若 同时 饲养 两 条 ， BE 
常会 被 追 打 致 死 ' 故 只 宜 养 一 条 

Mi: 体形 比 蓝 人 兴 钢 更 小 ， 不 会 对 往 后 加 入 较 大 鱼 售 











各 





弱小 的 一 
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EM: 抵 梨 恶劣 水 质 能 力 中 上 等 。 
: 外 形 和 特性 与 黄 尾 蓝 雀 负 类 似 ， 唯 价格 比划 








EWRZEBERHE 
EMMA MRERS > 如 三 点 白 、 黄 底 魔 及 丝绒 魔 





亦 为 常见 和 廉价 的 抓 钢 类 角 。 但 这 三 种 鱼 性 格 况 悍 且 
烈 领 域 性 ， 容易 对 之 后 加 入 的 鱼 构 成 威 宵 ' 故 在 





类 中 的 青 魔 拥有 海水 鱼 中 较 少 见 的 湖 
TK ' ERROR? ARAB “ROR eR” 
附 在 鱼缸 玻璃 上 的 小 (多 於 水 质 转 壤 时 大 量 出 
现 )。 而 较 少 见 的 深水 魔 则 所有 一 身 紫 蓝 及 由 头顶 至 
尾部 一 条 榨 檬 黄 带 的 观 ， 性 格 亦 不 太 狗 悍 。 但 
这 两 种 急 抵 泥 严 劣 水 质 的 能 力 稍 透 於 其 他 淮 钢 类 ， 在 
最 早 放 养 的 鱼 类 都 能 健康 存活 后 才 可 放养 
ER “AM” NADA + RM ACA 

SB a E ERRA E TE A i 
BOR EAD ` PRENE h 
及 属於 山 坑 鱼 近亲 的 孔雀 铺 等 。 一 般 TUE 
ISE E E 
水 鱼 种 生长 在 天 然 河流 ， 水 质 在 短 时 间 内 可 出 现 极 大 
EAS A: OS AE 
HARA > RE AY AR MIE RAEE > RANA) 
期 的 理想 住 客 。 同 时 ， ARAS “bm” ARI ANY 
7K FAMA RE ON BI ER 
趣 




































如 果 初 期 放养 的 鱼 未 出 现任 何 问题 ， 约 三 过 左右 
〈 由 於 硝化 细菌 繁殖 速度 缓慢 ， 须 较 长 时 间 方 能 追 上 
鱼 排 泄 物 的 增加 ) ， 缸 中 硝化 细菌 应 已 繁殖 到 足以 稚 
持 新 的 一 尾 鱼 健 康 的 数量 ， 此 时 方 可 加 入 另 一 尾 体形 
相仿 的 鱼 。 

约 半年 左右 ， 缸 水 会 逐渐 达到 平衡 状态 。 缸 中 已 
经 成 功 长 期 放养 数 尾 鱼 后 ， 方 可 党 试 加 入 小 舌 鱼 、 蓝 






















吊 、 仙 象 等 对 水 质 的 适应 力 相对 较 弱 的 鱼 类 
EG RE SY HEA 
焦 ， LO (RATA > 增加 感染 疾 


病 的 机 会 ， 应 利用 小 竹 自 将 象 放 进 缸 中 

放 鱼 进 缸 之 前 ， 一定 要 将 水 族 箱 的 凿 光 关 掉 ' 以 
免 新 来 的 鱼 因 环境 改变 而 受到 入 嘛 ， 或 受到 其 他 鱼 的 
AB > 











amorr MY 


| BSHHSRES | 


水 族 箱 中 饲养 的 海水 鱼 数 量 不 要 太 多 ， 一 般 可 根据 水 族 箱 的 大 小 来 增 减 鱼 的 数量 。 比较 合 
理 的 海水 鱼 密度 ， 是 每 条 10 公 分 的 海水 鱼 应 有 100 升 的 海水 量 ， 水 族 箱 中 才 不 会 显得 太 拥挤 
根据 饲养 经 验 ， 水 温 在 25 尼 以 下 ， 平均 每 10 升 海水 可 饲养 一 条 3 公分 的 鱼 ; 一 个 1 公 尺 的 水 族 
箱 ， 启 养 的 鱼 不 能 超过 1 四 人 条 > 6 公分 的 鳞 可 饲 蒜 7 条 ， 30 公 分 以 上 的 象 只 象 焦 能 放 一 条 。 水 温 
在 25C 以 上 ， 锡 的 数量 则 要 减少 2。 当然 ， 词 养 鱼 只 负 焦 数量 的 多 寡 决 定 於 水 质 人 条件， 要 依照 
个 人 的 经 验 和 水 质 控 制 的 能 力 去 掌握 












SHG + AR J 
UGAD A! 
> PERLA RIPEN 







RIP EINER 
AE 








LE JE ff 


MESS 





SGT > PARA + te 
W] > tu RADAR 
AER A RE AR et UE 







Ph et STE 
SAE iE aD OS = 如 果 是 
E 


次 一 条， 要 从 小 鱼 开 始 ， 再 按 嘎 序 将 较 










友 放 养 新 鱼 要 观察 中 小 时 > 若 有 攻 出 现象 出 现 ， 可 以 经 由 改 屡 水 族 箱 的 做 局 〈 移动 石 
头 、 珊 瑚 等 装饰 品 ) 或 者 投 印 来 转移 注意 力 * 需要 时 ， 可 以 将 带 有 攻坚 





水 桶 中 ， 改 变 水 族 箱 内 装 节 物 的 位 置 ， 20~30 分 锌 合 再 把 鱼 移 回来 ， 屠 旬 以 坑 
的 环境 而 逐渐 安静 下 来 





= ( 
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ABA 
EKBA | 
TRE ERRATA AE ERRE H » SHIRE A LTE 
环境 中 ' 怎样 才能 健康 长 久 地 生存 ? 
印 料 有 哪些 种 类 ? 是 否 可 以 在 水 族 箱 内 培养 天 然 活 性 馈 料 呢 ? 海水 鱼 的 副 钙 有 没有 技巧 ? 
PEGE SANA RIE ? 海水 鱼 能 否 在 水 族 箱 内 繁衍 后 代 习题 的 答案 将 在 下 文 揭晓 








饵料 的 种 类 

海水 鱼 的 邹 料 主要 有 天 然 活 性 饵料 、 淡 水 性 邹 料 、 吉 
METIA > A cas ° SAB PHatS AAA 
游 生 物 或 礁 岩 上 附 生 的 海藻 ; WEE eae IKEA + RARO 
ERIZOS BAS + BODIE EAM > RUE 
ORAR > AI TURRA ` RA AUN > TEA ` ANS 
DIGG A RRN © 
TK REICH AREA TRA ra 
ALE + A RI BRA RA VER 
RAT ARCA BR 
FAV > ATRAE > 
SAAPRRE DESRMA SS ， 当 海藻 数量 不 足 时 “， PIERA RMR > 0% 
菜 ' 可 将 它 撕 成 片 状 压 在 石 块 下 ' 任 象 吸食 * 也 可 将 菠菜 、 青 菜 用 开水 温 熟 ， 切 碎 和 后 鳗 食 。 还 






AAA LBA SO 


















IS SE 
饵料 来 源 方便 ， 数 量 充足 ， 
水 饵料 适口 性 差 ， 要 经 过 一 定时 









淡水 ， 











a 





ara A 


TERA HERR > EEE MEER AULA > 

ATREA DIGA RE MIS > AAI ADE OA 
料 ， 它 们 呈 片 状 或 颗粒 状 ， 有 些 还 可 以 黏 贴 在 岩石 表面 。 这 些 印 料 营 养 岂 富 ， 保 存 时 间 较 长 ， 
经 有 化 后 都 可 以 成 为 海水 铺 喜 欢 的 分 料 。 它 们 是 家 庭 饲 养 海水 观赏 鱼 的 首选 ， 可 以 免除 海水 鱼 
RAEE > 















Mh» 


ALB ASS 

















阳光 充足 的 地 
生长 了 藻类 即 ; 
AB Al Fa Se E 
族 箱 ， 任 其 食用 
ARTETA IAEA > BT 
FESO + OSEP AZLA A 
的 条件 下 ， BRODTEZ 4 EPO EAS 
个 ARO AAA 


吸出 后 直 

















443 









AnaS 


海水 观赏 鱼 从 野生 的 海洋 环境 中 被 移入 
水 族 箱 人 工 饲养 的 环境 中 ' 会 出 现 程度 不 一 的 
TAR AMARE MOSKEE 
水 族 箱 中 初期 不 肯 进 食 是 正常 的 ， 特别 是 那些 
刚 从 海洋 中 捕 来 的 灸 天。 因此， 海水 鳞 的 投 钥 
初期 都 需要 经 过 荐 钥 

嘎 馈 时 一 般 应 加 择 其 熟悉 的 海洋 中 活 乌 
RRR > RISE > Saal > 
EA RABAS RAR TRDE BR 
食量 要 少 ， 次数 增多 ， 引诱 鱼 类 开始 进食 。 鱼 
类 开始 摄食 后 ， 再 未 渐 过 渡 到 急 食 来 源 方便 的 
饵料， 如 冰冻 鱼肉 、 淡 水 饵料 和 颗粒 饲料 等 * 
这 样 ， 海水 观赏 鱼 就 会 逐渐 适应 水 族 箱 中 的 生 
活 环境 。 海 水 鱼 的 开始 进食 时 间 长 短 不 一 ， 短 
者 需要 一 个 月 ， 长 者 需要 数 月 。 有 些 喜欢 夜间 
活动 的 海水 鱼 ' 在 光线 明亮 的 水 族 箱 中 不 肯 进 
食 。 有 时 水 质 不 好 ' HRC MARR ARK 
RA ARA UE + 也 
AS AS 

RAMA REGAR 
直接 抢 食 在 水 中 游 动 的 饵料 ' NEM > BZ 
HBO AGAR ARA A 
KP EUA > PEA MAL 
ME A ` ES 
E E da 风 乾 
和 后 放 入 水 族 箱 中 ' 任 其 吸食 ' 或 将 附 生 海藻 的 
石 块 放 入 ， 让 其 吸食 。 有 些 鱼 类 习惯 摄食 送 到 
嘴 冰 的 饵料 ， 物 们 常 躲 在 岩洞 或 石 幼 中 ' 如 天 
E E AT AE 
LEMA RE > AA RNA 
要 求 较 特殊 EA RE ARAS ， 
物 们 只 能 吸食 细小 的 食物 或 液态 食物 ， 这 时 可 
RASER KE BR ARFA 
Re 

投 饵 时 应 遵循 少量 多 餐 、 适 量 鳗 食 的 原 
则 。 投 馈 量 一 般 是 同等 大 小 淡水 鳞 的 1/3， 
每 天 投 邹 次 数 为 1 一 2 次 。 对 於 肉 食性 海水 鱼 

















aran A 


Ho 投 饵 量 可 根据 同等 大 小 的 淡水 灸 类 的 
1/3 一 1/2' 以 在 1 一 2 分 镍 内 食 完 为 宜 。 对 於 
杂食 性 海水 鱼 类 “可 急 食 水 蚤 、 血 如、 由 年 
Gs ABS ARMA AS LORA E 
E DARAS : MAME 
AENA  SRMARI~2R > IR 
族 箱 内 的 软体 动物 〈 如 汽 泡 珊瑚 、 海 星 、 海 
参 、 海 螺 等 ) ， HENTAI 
汁 ， 每 遇 适 量 鳗 食 2~3 次 。 也 可 在 水 族 箱 内 
RGR ER 褐藻 等 ， 均 可 做 为 软体 动 
物 的 饵料 








人 〇 贴心 提示 


铺 料 本 身 是 导致 水 质 恶 化 的 原因 之 一 ， 
此 务必 将 残 鳃 从 水 族 箱 内 捞 出 来 。 以 使 用 
新 鲜 的 “ 生 馈 ”为 例 ， 歼 馈 的 保存 期 间 依 水 
温 而 有 所 不 同 ， 但 大 多 数 在 30~60 分 锌 就 会 
开始 腐败 。 
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本 上 是 无 法 成 功 繁 
和 感觉 ， 繁殖 的 
水 帮 浦 、 过 装置 和 生活 在 水 族 条 内 的 “FREAD ARE” A3 
MED ATES AN Sh RE + 因此， 在 水 族 箱 内 只 能 考虑 
海 莱 很 容易 在 其 主体 上 扩散 生长 ， 前 所 常见 
的 方法 是 芽接 和 碎 屑 繁衍 ， 即 从 母体 珊 中 分 内 出 一 碎 个 个 碎片 ， 构 成 一 个 新 的 
圆 裔 形 碎 片 。 因此， 只 要 将 上 面 没有 生长 物质 的 石头 直接 放置 到 其 群落 中 ， 绑 个 
星期 之 后 ' 海 葵 就 能 多 在 石头 上 生长 ， 再 将 物 们 放置 到 水 族 箱 中 的 某 一 处 固定 下 
来 就 可 以 了 
软 质 珊瑚 、 皮 质 珊 瑚 和 石 质 珊瑚 的 理 生 可 以 经 由 侧面 芽接 ， 来 进行 无 性 生 
可 以 切 掉 一 个 或 多 个 枝 梗 ， 促 使 物 们 生长 ; 但 一 定 要 固定 插 接 ， 可 以 用 牙 
` 丝线 ' 使 插 枝 在 恰当 上 落地 生根 。 在 任何 情况 下 ' 都 不 可 以 识 插 枝 漂 
水 族 箱 中 。 在 切割 过 程 中 ， 量 避 免 母体 和 插 枝 受到 不 必要 的 损伤 。 一 般 
来 说 ， 插 枝 的 生长 速度 是 很 快 的 






E 在 水 族 箱 内 饲养 的 海水 龟 ， 基 
一 些 无 痛 椎 动物 ， 只 要 我 们 具备 充足 的 经 验 





x 


不 留情 地 
殖 的 方式 
时 养护 人 条 件 较 好 。 海 葵 的 繁殖 最 M 
















































ARA E 


PR TARMA A > RAR 
频率 较 高 的 海水 鱼 类 ， 对 每 一 科 、 每 一 种 鱼 的 具体 情况 都 有 翔实 的 
介绍 。 

ERNE SAGAS BART ERIC MANE 
«e OH EA ñ 

DN WRAL ME RAM + 




















fA > 箱 河 和 


— hs 下 面 介绍 的 是 家 庭 饲 养 频 率 较 高 的 海水 观赏 急 。 








a pu W BR fe dy 


LR KOBE 12018 AE 。 MERR: RADIATA 
花色 斑 块 ， SUPER ROI — VS RETO AZ > AEE AL RON ERR L 
而 改变 ' E RARA ok A — > AA AD ZEN > ASADA 
A EEE APSA A Tk F AS AE 
B ARRARAS 5 NS + RIT HR, 
赏 之 用 。 

大 多 数 蝴 蝶 鱼 都 比较 次 其， 最 适合 饲 攻 在 水 温 25'C 左 右 、 上 比重 1.022、PH 值 

> 水 量 200 升 以 上 ， 其 背面 体 置 有 季 直 的 礁 岩 背景 板 和 岩石 的 水 族 箱 中 。 蝴 蝶 急 
HARAN ERA - 人 字 蝶 、 月 眉 蝶 、 蓝 头 蝶 、 一 点 清 、 三 问 蝶 、 红 尾 朱 
砂 蝶 、 古 海 黄 金蝶 、 红 尾 蝶 、 网 蝶 、 晶 光 蝶 、 月 光 蝶 、 坦 克 蝶 、 澳 洲 珍 珠 蝶 、 黑 镜 
蝶 、 黑 白天 刀 等 ， 这 些 品 种 最 大 的 特点 就 是 对 食物 不 挑 裂 ， 很 容易 和 饲养。 相对 而 
言 ， 较 不 易 咕 养 的 品种 有 印度 天 皇 蝶 、 BR > ARS AER > ARIE AL 
AER ` GME > REZA BRERTELMMBAR >: 一 般 不 接受 人 工 食物 
E ARRE > NR 196 

IS ES ID ES O 
TERR AA CENA BS He PETE — AE > TEAR ALAS + IAEA AEE 
RER ° AS ARAPAHO RS  EE RE 
人 24 小 时 不 受 打扰 ， 然 后 才能 用 活 印 鳗 食 ' DUM BHA RIA EEE 。 


D E 
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形态 特征 AMALIA > SA 
部 上 方 轮廓 平 直 。 体 呈 灰 黄色 ' 体例 
下 半 部 有 6 一 7 列 横向 蓝 和 级 ' 体 后 上 方 
有 一 大 块 卵 形 黑 斑 ， 覆盖 背 鳍 的 大 部 
分 RAF AAA > 别 具 
BD ° MARRAS > 在 成 长 的 过 
程 中 眼 带 会 逐渐 消失 ， 仅 於 眼 部 仍 带 
有 些许 痕 中 。 幼 鱼 尾 柄 亦 有 侈 装 的 眼 
斑 ， 但 随 著 成 长 会 完全 消失 。 





形态 特征 : 笨 色 为 白 至 淡 黄 色 ， 
上 有 黑色 斑点 及 人 条 艇 ， 尾 柄 为 杰 红 
色 ， 外 表 和 虎 皮 蝶 类 似 ， 只 是 条 敏 
是 斜 的 。 


食物 习性 : 


fie] HE BE 


Be SAR 


m 4 
Mar 


UEM 


Lt: 


ES 


湖 和 面 海 珊瑚 1 


之 间 的 水 域 ， 





带 珊瑚 礁 


面 海 珊瑚 
ASES 


可 衣食 动物 
` AS 
Va 





MAMI > 
FLARE + 
MATT (BARS + NRN 
HOMAL > EGSA 
PUE 


DEA |) 


产地 来 源 : 红海 洋 的 珊瑚 礁 海域 


fi! R: 
楼 居 克 性 
组 成 小 


活动 在 轴 


AMAS A u 

中 少 有 的 高 人 气 鱼 种。 头 呈 三 角 

形 ， 嘴 尖 前 突 ， 眼 睛 靠近 头 前 方 。 

全 身体 表 泛 著 内 亮 的 金黄 色 ， 体 便 

水 族 箱 适应 指数 : 较 高 有 十 数 人 条 黄 褐色 条纹， 所 以 被 称 为 
共同 相处 2 > RAEE "RER" > 眼睛 附近 有 一 
CHEKI 没有 眼 带 。 





形态 特征 : 成 鱼 体 形 侧 局 ES 
而 隆起 ， 略 呈 三 角形 。 头 短小 ' 嘴 
尖 且 突出 但 不 呈 管 状 ， 吻 部 黄色 > 
WD Se RAE BFL A > E 
FRMSR > RER > MIRE 
色 ， 体 侧 有 三 条 黑色 至 棕色 斜 带 ， 
背鳍 软 人 条 部 及 尾鳍 淡 黄色 ' ERIK 
人 条 部 有 了 眼 点 ， 胸鳍 基部 及 腹鳍 黑 
包 。 幼 鱼 和 成 鳞 没 有 太 大 差 界 ， 不 
同 之 处 在 於 幼 鳞 的 恬 鳍 软 条 处 有 一 
黑色 带 白 篆 的 眼 斑 ， 随 著 成 长 而 会 
逐渐 扩散 消失 。 


ee / 


l RaZ || 


产地 来 源 : 印度 洋 、 太 和 平 洋 的 珊瑚 礁 海域 ， 
别名 “ 羽毛 

Ll 5 : 

HEEE 





之 间 的 水 域 ， 
pone RAZE 成 对 生活 i 
而 幼 鱼 则 通常 单独 生活 在 河口 和 
AE > 
4 A © 
GJER : FA 温 低 於 23C、 比 重 
1.020~ 1.025 + PH fits. la 


活 石和 海 


水 族 箱 适应 指数 : 较 高 。 
共同 相处 性 : 领域 性 低 。 


MATES || 


KENT BRITEN > 
124354 > 
形态 特征 : ISA A ERA? 全身 
KERHA e 
在 40~50 公 尺 的 海域 中 。 


楼 居 必 性 : BE 
: 肉食 性 ， 可 银 食 动物 性 饵料 
疯 家 水温 25C、 比 重 1.022， 水 
量 50~100 升 的 水 族 箱 。 


水 族 箱 适应 指数 : RE > 

共同 相 上 处 性 : 性 情 温 和 ， 和 与 其 他 急 的 协调 性 
EEES 
+A > 





Omag. org 








41h READ kk: 
RR || 


: 洋 中 部 、 EIRENE 


N AT AR, 
是 单独 活动 ， 身体 非 党 


i 
: 杂食 性 ， 可 鳗 食 各 种 人 工 饲 
料 
RER : 适宜 水 温 26C 、 比 重 1.022 » 
水 量 50~100 升 的 水 族 箱 





ANTRAL REFER : © 


Kee || 


产地 来 源 : 印度 洋 西 北 红海 珊瑚 礁 海 
域 ， 是 红海 的 海水 鱼 中 最 漂亮 
的 品种 之 


EAS 
' 体 表 布 有 很 多 
TST BERL 
楼 居 习 性 : 楼 息 在 水 
食物 习性 : 所 


水 温 26C、 密 度 1.023 的 水 
质 ， 水 量 50~ 100 升 的 水 族 箱 


水 族 箱 适 应 指数 : 较 低 
共同 相处 性 : 领域 意识 很 强烈 ， 同 种 混 状 





产地 来 


食物 习性 


MIR : 





A e 
， 所 以 又 名 “ EIA 
MA BRRR > E 
Pen 
NATE > 


: WAKT > EEFHI.O22 > 7k 


s0~180 升 的 水 族 箱 


BE |! 


: DEIA 
mor: 
形态 特 微 : 


SHAT PASS A > 

ROT RAB 

: 基本 适应 人 工 饲 料 ， 但 若 体 长 超 
i y > 应 先 急 食 花 蛤 

谤 宜 水 温 25C、 比 重 1.022， 水 量 

50~180 升 的 水 族 箱 


' 同 种 类 不 宜 混 
E 














产地 来 源 : 


Mor: 


形态 特征 : 


食物 属性 : 


PER : 


Ill A58 |) 


大 洋 洲 、 太 平 洋 西部 、 和 红海 和 印 
度 洋 西部 的 珊瑚 确 海 域 。 又 名 
e + HERIR” > 

18 公 分 。 

体形 接近 长 方形 ， 表面 有 很 多 
“<” FORME > 眼睛 有 一 条 黑 带 

贯穿 ， 过 蓄 嘛 或 在 夜晚 时 会 改 炙 

颜色 。 

喜 炊 吃 珊瑚 纺 ， 超 过 5 公分 后 就 

AEREA IDEAR > 

适宜 水 漫 26C、 上 比重 1.022' 水 

量 200 升 以 上 的 水 族 箱 。 容易 受 

伤 ， 饲 其 风度 高 





水 族 箱 适应 指数 : 低 。 


ZA | 


ES ES E 


域 > 


: 15 公 分“ 
A E SRS AIR 


FL ARLEN > 雄 鱼肉 鳍 的 

ERA > MEDIDO > 

TAS EA + 所 以 也 称 
“三 带 贿 蝶 鳞 ”。 


: 肉食 性 ， BERNE ASA ath © TE 


饲养 要 求 : 


Ao FORMS AAS EM AR 
LAR > ERITREA 
RL ste e 

适宜 水 温 26C、 上 比重 1.022， 水 量 
50~~100 升 的 水 族 箱 * 


水 族 箱 适应 指数 : 低 * 
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常见 海水 急 的 包装 41h 


| AERA SPOR || 


产地 来 源 : 印度 洋 、 珊 瑚 雄 海 域 。 SUY “IA 
PARR > 

体 长 : 17 公 分。 

形态 特征 : 体形 和 色彩 与 人 字 蝶 很 相似 ' 但 
背鳍 后 部 是 一 条 黑 税 ， 而 不 是 黑 
点 。 
: HERTE > TITAN FILA TAPER > 

SR : 适宜 水 温 26C、 比 重 1.022，' 水 量 

50~180 升 的 水 族 箱 © 


水 族 箱 适应 指数 : 较 高 。 


川 印 度 洋 日 光 蝶 省 


产地 来 源 : 印度 洋 珊瑚 确 海 域 。 又 称 “ 黄 头 
SR" > 

m 长 :23 公 分 。 

RO PUES A ES 
BAG > WS + FMI DE 
E ARR RAI ES 
DS ET FAS De e ti th AT 
We 
: MERTE TRR ALA TAIE © 
: EKC IAS 
200 升 以 上 的 水 族 箱 。 此 鱼 有 点 
神经 质 ' 必须 词 养 在 稳定 的 环境 
中 。 





水 族 箱 适应 指数 : 中 等 。 





产地 来 源 : 


m OR: 


形态 特征 : 


食物 习性 : 


RSR : 


Al 


西 太平 洋 的 珊瑚 礁 海域 。 又 名 
“AER > 

1224 » 

银白 色 的 体 表 上 分 布 著 格 子 状 

RAARDERHIM RIRE 

贯穿 眼 部 。 

HERE VE + TT E Ki 

料 。 

适宜 水 温 26C、 比 重 1.022， 水 

量 50~100 升 的 水 族 箱 。 





水 族 箱 适应 指数 : 高 。 


| SÆ | 


产地 来 源 : 


fe R: 
形态 特征 : 


食物 属性 : 


饲养 要 求 : 


E - A “RE 
SB” > 

13 公 分 。 

HUHH TEWE FE BR + 但 背鳍 需 黄 
色 。 和 刍 体 后 个 部 分 的 一 块 妊 三 
角形 不 是 黑 斑 ， 而 是 淡淡 的 黑 
EBE 

HRE” TIRAMA T f 
Bo 

适宜 水 温 26C、 比重 1.022， 水 
量 50~100 升 的 水 族 箱 。 


水 族 箱 适应 指数 : 高 。 





常见 海水 急 的 饲养 bh 


|) EDHE 2% |) 


产地 来 源 : 印度 洋 珊 瑚 礁 海 域 。 又 叫 “ 价 
RE" > 

体 :12 公 分。 

形态 特征 : MI ES IR A 
Mu FEAR ET > 

MEN: : HERE > WR IE > 
动物 性 颗粒 饲料 。 

饲养 要 求 : 适宜 水 温 26C、 比 重 1.022， 水 
量 50~100 升 的 水 族 箱 。 


水 族 箱 适 应 指数 : E > 


BE |) 


产地 来 源 平 洋 、 大 洋 洲 的 珊瑚 确 海 
域 。 又 名 “帝王 蝶 ”。 

体 长 : 16 公 分 。 

形态 特征 : BE ARE 
表 上 分 布 著 组 小 的 黑色 斑点 ， 
和 后盾 部 分 有 一 块 儿 三 角 的 黑 
班 ， 属 於 珍 贵 鳞 种 。 

NE 

食物 加 性 : 亲 食 性 ， 可 银 食 各 种 人 工 饲 料 。 

饲养 要 求 : 适宜 水 温 26C、 比 重 1.022， 水 
量 50~180 升 的 水 族 箱 。 





水 族 箱 适应 指数 : 高 。 
共同 相处 性 : 领域 意识 强烈 ， 除 配对 外 ， 
与 同 种 不 宜 混 养 。 








S/N 


Il ÎRPERA |) 


产地 来 源 : 太平 洋 中 部 、 西 部 珊瑚 碟 海 

m 长: 18 公分。 

形态 特征 : 背鳍 、 尽 鲜 及 身体 前 牛 部 分 有 
DEA RE PRAE 
HERERO OMT MGM + 
FALAI “MER” o 

METETE : BEGES ~ 25A RUMBA HE 
域 。 

ES LEE + TRE BARA YD 

PERDEDOR MAGA > 

饲养 要 求 ELO TC > ELER1.022 » 水 
量 S0~180 升 的 水 族 箱 * 


水 族 箱 适 应 指数 : 较 高 。 


i ZBE | 


产地 来 源 : ENEE > APPEASE > 

fet 长 : 20 公分。 

形态 特征 : 侧 局 ， 口 小 ， 体 色 与 所 在 区 域 
的 珊瑚 颜色 近似 ， 有 四 人 条 橙黄 
色 的 带 状 斑纹 ， 尾 柄 与 背鳍 之 
ES 

楼 居 必 性 A SO 

PEPE : ARE RA eth BY Bese 
ATHE < 

饲养 要 求 : 适宜 水 温 27~30C、 上 比重 1.022~ 
1.023 » 水 量 200 升 的 水 族 箱 。 





水 族 箱 适 应 指数 : 中 等 。 
共同 相处 性 : TARA RR Ae 
ZAR 

















产地 来 : 印度 洋 、 太 和 平 洋 珊 瑚 礁 海域 
又 叫 “ 长 吻 蝶 鱼 “ 

体 长 : 26 公 分 

形态 特征 : HI ES RES > 头 部 和 
眼睛 中 质 
ta > FPR 
方 有 一 个 小 黑 点 

食物 属性 : MELEE + BT OR fe A TEN] 
BY + FACES BF 

17026'C > EL 411.022 » 水 

量 200 升 以 上 的 水 族 箱 


水 族 箱 适应 指数 : E 


Sau || 


产地 来 源 : 太平 洋 西 EN RE PERISSI WEHE 
4 面 关 刀 ”“ 单 角 


w 长 :2 
形态 特征 : 背鳍 至 尾鳍 形成 了 一 人 条 和 人群 黄 
带 ， 显 得 十 分 高 雅 > PEER 
顶部 有 一 角 > SEA 
有 四 人 条 横 带 
: 楼 息 在 EE 
珊瑚 礁 海域 
NFEE > TARRE EHEM P 
Ta 
17026'C > EbEE1.022 > 水 
量 200 升 以 上 的 水 族 箱 


水 族 箱 适 应 指数 : 较 高 
共同 相处 性 : à 和 大 型 的 神仙 鳞 等 混 
& mp A 3223 








了 鳍 与 腹鳍 成 圆 弧 
条 横 的 各 黑 科 贯穿 眼 


A 


水 温 26C、 比 重 1.022， 水 
量 300 升 以 上 的 水 族 箱 


|| RER || 


ARPA Te Sa 





5 贵 典雅 、 长 而 宽 的 背鳍 
起 构成 一 个 近 中 图 
> SHABESS 


CT HOHE > 45 


温 26C、 上 比重 1.022， 水 
) 升 以 上 的 水 族 箱 





41h AD ARA AA 





2, ia 


PALA RAE MS > APRA > 额头 
微微 隆起 ， ASMA ARA “HIER” BIER © 

其 色彩 斑 凋 、 体 质 强 健 而 易 养 ， 在 观赏 用 海水 鱼 中 ' 最 具 人 气 的 非 神仙 鱼 莫 
属 。 另 外 ， 种 类 也 不 少 ， 因此 相当 受 炊 迎 ， 往 往 成 为 水 族 饶 的 抢眼 主角 。 神 仙 鳞 与 
蝴蝶 负 近 似 ， 和 蝴蝶 鱼 一 样 也 用 吸食 的 方式 来 进食 ' 但 神仙 鱼 体 形 较 蝴蝶 鱼 要 大 和 
圆 ， 鳃 鞭 上 有 棘刺 。 神 仙 象 幼 象 体 表 的 图 案 和 成 铺 有 很 大 的 不 同 ， 而 有 些 品 种 幼 鱼 
图 案 务 和 成 鱼 极 为 相似 ， 比较 难 分 辩 。 

大 部 分 神仙 锡 都 是 杂食 性 的 ， 礁 该 注意 而 食物 们 各 式 各 样 的 食 饵 ， 可 急 饲 各 种 
小 动物 、 藻 类 和 珊瑚 ， ITESO ~ BAER > IAE ` BRR AAA AR 
生物 为 主 的 食物 ' 最 好 还 有 些 藻类 。 

神仙 鱼 具 有 强烈 的 领域 天 性 ， 也 就 是 说 ， 相 同 或 类 似 的 神仙 锡 品 种 不 能 饲养 在 
同一 个 水 族 箱 内 。 在 无 兰 椎 造 景 缸 中 放养 时 ， 数 量 最 好 控制 在 2 尾 以 内 ' fl REE SE Be 
大 的 一 些 神仙 象 品种 可 选择 先 从 幼 鱼 词 养 开 始 ， 因 为 幼 鱼 能 比较 快 适 应 水 族 箱 的 状 
涡 。 另 外 ， 良 好 的 礁 岩 造 景 可 使 神仙 急 生 活 得 更 好 。 

神仙 象 主要 品种 有 非洲 迷你 神仙 、 紫 神仙 、 石 美人 、 蓝 因 电 、 黄 金 神 仙 、 喷 
火 神仙 、 黄 新 娘 、 鹿 刨 神 仙 、 花 豹 神仙 、 黑 尾 神仙 、 澳洲 神仙 、 金 蝴蝶 、 红 海 虎 皮 
王 、 虎 皮 王 、 蓝 实 王 、 女 王 神仙 、 蓝 神仙 、 黑 黄石 美人 、 皇 帝 神仙 、 大 西洋 神仙 、 
蓝 环 神仙 、 半 月 神仙 “、 皇后 神仙 、 法国 神仙 、 蓝 和 级 神仙 、 马鞍 神 仙 、 阿 拉 伯 神 仙 、 
六 问 神 仙 、 蓝 面 神 仙 、 蒙 面 神 仙 和 蓝 嘴 新 娘 * 


re a 
= a 






Omag. org 





形态 特征 : DARIA MA > TE 
RHRARANER > RSA 
E: 身上 有 若干 蓝 白 色 弧 纹 。 在 成 
长 的 过 程 中 ， 体 色 和 逐渐 偏 黄色 ， 体 
侧 的 蓝 白 弧 纹 也 会 逐渐 拉 直 为 黄色 
横 纹 。 一 般 来 说 ， 能 观察 幼 鱼 逐 渐 
转 成 鱼 的 体 色 变化 是 难得 的 享受 。 
成 鱼 呈 宝蓝 色 至 暗 蓝 色 ， 体 侧 带 有 
10~25 条 由 鳃 匡 缘 微 斜 上 而 延伸 至 
AS > 





形态 特征 : 幼 鱼 时 期 的 皇帝 神仙 
身体 一 般 为 橘 黄色 ， 体 侧 有 4 一 6 人 条 
带 黑 罗 之 白色 至 淡 青色 的 惨 带 ， 背 
鳍 末端 有 一 个 蓝 黑 色 眼 斑 。 随 著 成 
长 ' 身体 上 的 白色 既 带 逐渐 增多 ， 
而 体 色 也 逐渐 偏 黄 。 成 鱼 侧 体 呈 鲜 
Be  ERAFEBA : BRE 
É > MANE ARIES — 10 BE 
伸 至 背鳍 ， 背鳍 软 条 部 呈 暗 蓝 色 > 
BREA > 由 背鳍 前 方 至 眼 后 亦 
ARAZRBEH - BERRE. 
有 数 条 青色 弧 形 线条 > 


> ERARIO 41h 


ISE 


食物 如 性 : H 


ARER : 适宜 水 澶 26'C > 比重 1 022 + 2k 
量 400 升 以 上 的 水 族 箱 。 

水 族 箱 通 应 指数 : 中 等 。 

水 族 箱 适应 指数 : 领域 性 强 ， 共同 相处 性 


产地 来 源 


难 食 性 ， 可 银 食 动物 性 、 植 物性 
冷 兼 食品 及 人 工 专 用 饲 业 


的 品种 ， EEE > 


水 族 箱 适 应 指数 : 中 低 。 
共同 相处 性 : 领域 性 较 强 。 





Omag. org 





41h Hh BARD AAA BH 






形态 特征 : ALR AE ANTE 
REUWRAAKKER: KASS 
椭圆 形 ' ERE E 
近 身 体 前 方 ， 头 部 粉红 色 ， 身 体 鲜 

包 ， 体 表 密 布 黑色 图 点 F` 
ERRE 。 


: ELK U27~ 28°C ` HER 
1.022 » 水量 100 升 左右 的 水 族 箱 
中 。 


应 指数 





形态 特征 ARA MERA ES 
ERRE CSA > MER > WRB A 
鳍 、 腹 鳍 ， 及 尾鳍 为 橙黄 色 ， 背鳍 深蓝 
& BERNER > BR 
转变 DARME EAS 
K RER RERA 
a EL RATES E ABER AT 

量 500 逢 以 上 的 水 族 条 © AMAR EMRE nes > 


下 额 、 胸 部 和 腹部 均 为 藏青 色 ， BAR 
水 族 箱 适应 指数 : 较 高 。 BER ER AE ， 


TIRE ED 
ANS A 
MENE- 





Omag. org 


特征 : 幼 鱼 时 期 的 
MUERE > 嘴 部 和 尾鳍 上 均 有 三 
DAR] NA > MS AS ws 
黄色 妓 纹 。 在 其 成 长 的 过 程 中 ， 
幼 鱼 的 体 色 逐 渐 转 为 黑 中 带 蓝 ' 体 
侧 和 头 部 的 条 级 逐渐 消失 ' 取 而 代 
之 的 是 满 全 身 的 金色 大 鳞片 。 长 至 
RAR MEL A MEER 
ERE > 脸 部 蓝 灰色 没有 人 条 纹 ' 眼 
圈 、 鳃 鞭 刺 ， 及 胸鳍 基部 均 为 鲜 黄 
8 > 非常 醒目 '， 而 全 身 金光 的 急 鳞 
也 访 法 国 神仙 格外 耀眼 。 


常见 海水 急 的 饲养 
国 神仙 |) 


JE 海域 





活 在 海 


硝 椎 动物 冷 
CA fal 


¡UR IES 
OFLA EAI AREAS > WA + 


ARE > OT HS SGA 


serene {UU |) 


HERFS 


HHUH EE 
tae FER > 


Min KAN 


EEE > 


EKSI 1202 R 


TONE > REPERE 
6'C ` HE 31.022 » 水 
+ 以 上 的 水 族 箱 
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的 中 型 神仙 急 种 
村 嘴 黄 新 娘 神 仙 
SHE + 脸 部 有 一 条 贯穿 
' 尾鳍 末端 有 一 圆 形 
寺 ， 幼 鳞 上 时 的 
消退 
` 背面 至 吻 部 
RANT AE HY 
i 名 黑色 宽频 ， 



























ANGE + RE 


A be shy El He fie 





Bee AMA— 
BARA AE 
3 TOA 
} A RERAE > DAE 
蓝 的 体 色 上 呈 放 射 状 的 白 线 。 这 种 
' 是 神仙 和 灸 类 中 体形 较 
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A 








OD. 








PEE : Laie m 
ki > BN 


生 、 植 物性 饵料 及 人 工 专用 
可 做 坊 物 们 的 食物 
26C、 上 比重 1.022， 
量 400 升 以 上 的 水 族 箱 


月 适应 指数 : 较 高 


ZET | 


夏海 域 


， 其 独特 之 
ERA 
ETT 
纱 的 样子 ' 也 


性 、 植 物 
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+ AA 
























到 中 途 岛 


DER TERNA 

jj EM SALE > Me AK 
IE Erg 18h AL BE 
BL ; APH Sy Fil) — NEE 
ta > Mol » LR He FEN 
或 者 稍 淡 的 颜色 

rar: : 可 艰 食 动物 性 、 植 物性 饵料 及 
人 工 专用 饲料 

ESA IAS 
量 150 升 以 上 的 水 族 箱 





水 族 箱 适 应 指数 : 较 高 


SERTE || 


` 西 太平 洋 及 红海 等 珊瑚 确 
又 名 “ 黑 尾 神仙 ” 


PEHÉ 
反而 更 能 凸显 其 高 雅 的 气质 
BESTE : 楼 息 在 类 海区 1 一 10 公 尺 的 礁石 


食物 属性 : HERE + ATLL OB Re HY THE AED 
及 人 工 专用 饵料 
RER: 适宜 水 温 26C `H 1.022 » 7K 


共同 相处 性 : > 喜欢 清静 ， 可 以 和 同 
PERRA ERE 





Ill 7 ATOR | 


产地 来 源 : 印度 、 太 平 洋 的 珊瑚 礁 海域 * 

体 长 :8 公分 。 

楼 居 习 性 : BEBA MA IE RA 
ERREEN HERE 
湖区 域 ， 通 常生 活 在 水 深 7~70 
公 尺 之 间 的 水 域 。 

食物 属性 : 杂食 性 ， 可 鳗 食 植物 性 、 动物 
性 饵料 或 花 蛤 。 

BR : 适宜 水 温 26C、 比 重 1.022; 水 
量 150 升 以 上 的 水 族 箱 





水 族 箱 适 应 指数 : 一 般 。 


|)| SAT ATOR | 


: PAPER * 
: 9 公分 。 il 
NS F 
PAC > MERMA 
浇 蓝 色 。 刍 鳃 后 部 有 一 块 黄色 
BE> 
PEE : HERE > TT A HEM 
性 、 MEA AE » | 
BRER : 适宜 水 温 26C、 上 比重 1.022 ,水 | 
| 量 100 升 以 上 的 水 族 箱 < 
| 





水 族 箱 适 应 指数 : 一 般 。 
y 


征 : 幼 鱼 时 期 的 八 线 新 娘 ， 
体 色 呈 白色 ,从头 部 至 尾 柄 有 7~8 
FREE > DE > MRR ` ME 
DB ES HE AT BEER EIER SI AR AE A BE 
色 ' 胸鳍 和 尾鳍 为 白色 透明 , 背鳍 
末端 软 条 部 分 有 一 黑色 眼 斑 。 长 至 
E I-RRESM 
鳍 末端 的 眼 斑 已 消失 。 











EMA RAS HAR > AURA AR ， 也 是 人 工 饲养 最 早 的 急 种 
之 一 。 物 们 体 色 绚 玫 分 明 ， 体 熊 高雅 ， 泳 姿 毛 所 奇特 ， 因 此 得 名 “小 丑 龟 ”。 因 为 
喜欢 依 假 在 海 葵 中 生活 ， 物 们 又 被 称 为 “ 海 葵 负 ”“。 小 升 鱼 外 观 上 属於 雌雄 同体 ， 
= 雌 鱼 比 雄 鱼 修 长 一 些 ， 差 办 不 大 。 物 们 喜 炊 吃 小 型 海洋 肉食 性 食物 ， 如 小 

游 生物 及 藻类 等 。 

在 水 族 箱 中 ， 最 受 欢 迎 的 海水 鳞 
恶劣 水 质 ， 不 过 其 最 大 的 魅力 还 在 是 
REE AMR EK ' 海 葵 伤 害 不 了 小 天 tf 5 
i ' 和 这 种 关 傈 学 术 界 有 许多 解释 说 法 ， 和 从 水 察 来 MERITE 
WERE | 两 者 可 以 分 开 来 单独 饲养 
水 族 箱 内 最 好 已 先 安排 有 地 秘 海 葵 (或 是 用 其 他 大 型 的 海 葵 来 代替 ) 生活 其 中 ， 
可 将 水 族 箱 造 成 有 珊瑚 礁 的 景观 ' PEA ` ARAS > KR 1.022 > Sif 
度 为 34.5， 水 温 控 制 在 26'C。 可 鲁 食 藻类 、 动 物性 食物 及 安全 的 人 工 饲料 

小 壬 鱼 极 具 领域 性 ， 实行 的 是 一 夫 一 妻 制 ， 即 指 一 对 小 笑 鱼 一 起 寄生 在 海 荧 
o 然而 ， 性别 上 成 熟 的 一 对 会 容忍 一 些小 鳞 在 物 们 的 海 芋 中 ， 维 持 著 严 格 的 阶级 
这 种 组 织 安排 会 阻 研 年 轻 鱼 焦 的 性 别 发 展 ， 使 折 们 基本 上 都 变 成 雄 角 。 在 一 
个 小 型 的 小 笑 鱼 族群 中 ， 海 鞭 往往 包含 了 一 尾 大 型 占 优势 的 峻 鱼 、 一 尾 附 属於 肉 急 
的 雄 龟 ， 及 数 尾 性 别 尚未 确定 的 幼 鱼 。 如 果 这 尾 独一无二 的 峻 鱼 突 然 消 失 ， 另 一 较 
占 优势 的 雄 鱼 就 会 转变 性 别 。 当 然 ， 揪 天 之 后 ， 物 就 会 变 成 具有 支配 性 的 肉 急 ， 而 
其 他 的 幼 鱼 就 会 发 展 为 成 熟 的 雄 鱼 。 

品种 主要 有 银 线 小 壬 、 黑 公子 小 逢 、 色 带 小 舌 、 印 度 红 小 升 、 公 子 小 壬 、 
AFDE ` hE MEE ` REDE AE ` REDE ANA 
HEURE > SEERE REN KALE ` AAA te > 
EMS > 




















小 丑 鱼 了 MPIRE EE TERR ERS pl 
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sune A 
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|) 


FERNE 








ADA > 
3 因此 得 名 
ERE 
类 及 人 工 专 用 饲料 
有 有 26 CC、 比重 1.022 » 
量 100 升 以 上 的 无 硝 椎 I 





ESE || 
PREMIAN 
E MEA RE 


银 间 有 一 人 条 黑色 于 


,非常 漂亮 





I SEE l 


产地 来 源 : 
m 长 : 
形 


M3 
ES 


LA 


GREEK : 


水 族 条 适应 指数 : 高 
共同 相处 性 : JUNE KREMER 
R 


|| SE || 


产地 来 源 : KLEE > 印度洋 

体 R:72% 

THOME AR : 23 ei > 繁殖 其 
aT ANS > MTS BR 


PEE 礁 坏 和 礁石 坡 上 34 
A » 2 
养育 
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4 





PROCE | 


产地 来 源 : 
am  R: 
形态 特征 : 


BETE: 
Kent : 


RER : 


澳洲 东部 珊瑚 礁 海域 * 

10 公 分 。 

SAMOA EDIE + A 
均 有 黑色 和 小。 眼睛 到 背鳍 之 间 
有 一 条 黑色 的 分 界 入， 分 界 妹 
JERE o 

AE AMAIA > 
HERTE TIRATE ` 
性 颗粒 饲料 

适宜 水 温 26C、 上 比重 1.022 > 水 
量 30~100 升 的 水 族 箱 * 


水 族 箱 适应 指数 : 较 高 * 


|) EEDE |) 


产地 来 源 : 


m R: 


形态 特征 : 
食物 如 性 : 


饲养 要 求 : 


太平 详 西部 、 印度洋 东部 的 珊 
瑚 礁 海域 > 

8 公分 。 

全 身 都 早 金黄 色 。 

HY A OE > Wy ate A Ba 
料 。 

适宜 水 温 26C、 比 重 1.022， 水 
量 30~50 升 的 水 族 箱 * 


水 族 箱 适 应 指数 : 较 高 。 
共同 相处 性 : 随 著 成 长 ， 领域 意 识 会 增 


强 ， 同 种 之 阅 会 逐渐 发 生 女 
辣 。 可 与 较 大 型 的 神仙 急 混 
Eo 





4 





+ “Mh 





Opp >» 
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A 刺 尾 角 


此 科 急 侧面 输 廓 高 而 局 平 ， 体 形 呈 椭圆 形 。 尾 部 两 侧 既 立 著 一 对 尖 刺 ， 背 
鳍 、 辟 鳍 与 身体 交接 处 极 长 ， 眼 睛 长 在 头 部 上 方 ， 鱼 鳞 末 端 有 个 小 突起 ， 进而 显 
得 皮 盾 外 表 粗 糙 。 从 现在 家 庭 观 党 养殖 来 看 ， 该 科 鱼 已 属 大 型 鱼 ' 在 野生 环境 下 
可 长 至 40 公 分 。 物 们 喜欢 成 群 结 队 地 在 珊瑚 礁 附近 游 动 ， 喜 欢 吃 礁 壁 上 的 藻类 食 
物 。 该 科 鱼 雌 、 雄 两 性 在 外 观 无 明显 差别 ， 只 是 在 生育 期 ， 雄 负 体 色 会 变 深 ' 幼 
鱼 和 成 鳞 体 色 也 没有 太 大 差别 。 

ARABIA AE > TALA ME) ALARTE ， METE 
点 在 於 假 食 。 由 於 体形 稍 大 ， 食量 也 大 ， 如 果 不 能 满足 物 们 的 食量 ' 物 们 便 会 很 
快 消瘦 下 来 站 且 生病 致死 ' 所 以 在 鳗 食 的 时 候 ， 一定 要 探 用 次 数 多 、 食 量 少 的 鳗 
法 。 实 作 中 我 们 还 发 现 ， 唆 然 季 们 喜欢 吃 藻类 食物 ， 但 对 龟 肉 、 曙 类 等 动物 性 食 
物 也 不 拒 绍 ， 因 此 我 们 推荐 治 海地 区 可 以 而 海 菜 、 海 带 等 海藻 类 食物 ' 配 以 少量 
的 鱼 、 肉 等 动物 性 食物 ; 内 陆地 区 可 以 鳗 食 专门 的 人 工 饲料 。 adh + RAL A Bal BE 
的 水 族 箱 维 生 系统 一 定 要 金 用 ， 上 处 理 水 量 应 在 每 小 时 循环 5 次 以 上 ， 水温 26C + 比 
351.022 ° 

品种 主要 有 和 纹 倒 吊 、 蕉 心 倒 吊 、 粉 蓝 倒 吊 、 花 倒 吊 、 一 字 倒 吊 、 红 海 骑士 倒 
R RAR AAR RAAR SZAAR EAR EAR ARAD ` 
斑马 倒 吊 、 紫 倒 吊 、 黄 眼圈 倒 吊 等 。 























E 





全 


Omag. org 


养 鳃 功用 百科 





MIZIK : 


水 族 箱 适 
共同 相处 


产地 来 源 : AZ 矶 海域 


ft 有 长 :40 
PEJE 





有 时 会 出 现 


IRET > 成 鱼 体 形 呈 椭圆 形 而 侧 
局 ' 和 鳞 体 上 半 部 黄色 、 下 半 部 淡 蓝 
色 。 不 部 及 体 侧 约 有 3/4 的 部 位 具有 
8 一 1 一 条 结 黑 净 的 蓝 色 横 纹 ， 上 部 数 
人 条 延伸 达 背 鳍 。 腹 鳍 黄色 至 橙色 而 有 
黑 缘 ' 胸鳍 淡 褐 色 透 明 ， IAS 
黄 绿色 ' 尾鳍 黑 褐色， 都 有 蓝 色 篆 。 


特征 : AME SON BAZ TIO Bl ie 

MELO > ARA RENE 
的 黑 眼 带 ， 向 下 延伸 至 腹鳍 始 端 。 全 
身 在 黑 褐色 斑点 底部 上 有 多 人 条 平行 的 
白 斜 纹 。 背鳍 特长 ， 张 开 如 帆 ， 因 此 
而 得 名 。 幼 鱼 体 色 为 白色 ， 体 侧 具 6 
人 条 黄 黑 相 问 的 窄带 ， 随 著 幼 鱼 成 长 ， 
TORE 





形态 特征 : 体 色 鲜 黄 BAM 
身体 时 三 角形 。 成 鳞 体 高 呈 孵 贺 形 而 
AR: DM LTR FR 
平 。 尾 棘 在 尾 柄 前 部 ' 稍 可 活动 E 
BMBF: DARIA: ABREN 
ERREGE: RARAC MURR 
有 一 条 偏 白色 的 黄 带 ， 当 光线 错 暗 
BF + AMAR + 黄 带 附近 变 成 漠 
褐色 。 部 分 地 区 的 品种 眼圈 为 橙色 。 


ID 


TE A Y 





ESAS 


Z lil] 
RREA 
ES. 
动物 性 浮 


W FH fa 


、 比 重 1.022， 水 量 
EPERE POZ KIER 


和 其 他 无 疹 术 


' 但 是 可 能 会 侵 


AR 


MATFS 色 波 


FMRE ETA 


EYE ERE 
成 群生 


家 水温 26 亿 、 上 比重 1.022， 水 
300 升 以 上 水 容量 的 优 硝 椎 动 
Achte 


动物 共同 
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Part 隆 Hp fa | 


这 类 鱼 品种 极其 丰富 ,大约 有 四 百 多 种 ， DATEN HOT 
海域 。 物 们 的 嘴 部 向 前 突出 ， 牙 菌 尖锐 有 力 ， 能 把 坚硬 的 食物 从 岩石 上 哨 下 来 
MAAS Pe ee WA "ARE ZH ° 

ARE HG OR MIETE > RAE ORINA E 
WEHHAI LEBER > 尤其 喜欢 以 缸 中 最 赢 弱 的 鱼 焦 为 攻 出 对 象 ， 所以， 不 要 在 
有 漂 漂 鱼 的 缸 中 放 装 体质 较 弱 的 鱼 焦 。 如 果 在 软体 造 景 拭 中 养 漂 漂 角 ' 数量 一 定 
要 少 ， 一 、 两 尾 为 宜 。 一 般 情 况 下 ' 物 应 是 在 水 族 箱 里 混 装 鱼 种 中 最 后 投放 的 鱼 
种 ， 适 宜 饲 养 於 比重 为 1.022、 温 度 为 26C 的 水 质 中 。 食 物 以 软体 、 甲 下 类 动物 性 
食物 为 主 ， 有 的 也 喜欢 吃 一 些 海藻 类 等 。 

常见 的 品种 有 珍珠 龙 、 假 珍珠 龙 、 蓝 西班牙 、 红 西班牙 、 坑 虹 漂 漂 、 蓝 鳅 、 
FORO BE \ RRE \ ERRE \ ABE ` ALBE ` E ` ABE ERE AL 
ARRE RAER > BES > 





Omag. org 


ete + TARA E OHS 
[专用 饲料 

Bia) BEBE 174260 ` EEFH1.022 » 水 
00 升 以 上 的 无 硝 椎 动物 


| = |) 
IRIAN 


产地 来 源 : EINE 平 洋 珊瑚 确 海 域 
Wea 


me 
形态 特 
am A 
' 哆 部 突出 ， WA A 
a PN FAR 般 来 
说 ， 水 族 箱 中 必须 有 


间 楼 息 在 岩 间 小 洞 ， 会 吐出 
LEAL 
> FIRE te A IM 


Mm26°C > EE *H1.022 > 7k 
-的 水 族 箱 
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41h 动物 好 好 玩 ( 国 初次 


百科 





产地 来 源 : 


体 











办 饲养 容易 ， 色彩 绚 硒 '， 隆 头 鱼 受 到 了 大 多 数 鱼 友 的 喜爱 。 该 科大 a 
多 数 鱼 在 夜晚 都 会 隐伏 在 沙 中 ' 有 的 会 把 自己 埋藏 起 来 ` ARABIA > 
此 在 饲 装 时 最 好 提供 沙 床 ' 以 配合 物 们 的 特殊 习性 。 A 
在 外 形 上 ， 隆 头 鱼 有 的 呈 图 柱 形 、 有 的 下 半身 宽厚 ， 体形 壮 硕 ' 
自 於 胸鳍 ， 表 现 出 上 仰 、 PESE 姿 迷 人 、 天 性 好 动 ， 能 为 鱼缸 ， 
下 少 生气 。 ERRERA 到 了 成 年 就 含有 性 别 竺 换 的 现象 发 生 : 如 果 在 
鱼 群 中 只 有 一 种 性 别 ' 通常 也 会 有 鱼 变 性 . 
TARTS HAM AS "BE" > tha ATA BK RAR THA AA 5 














团 





























6 ie a 


LAA ALEA MRAN AR: FERIEN + ABRAN 
J e RAMA PEER ERM MAUR ADAME IR 
AKAMA AL > RO WEE De RE REPS BO) + AERE Hh APLAR 
成 问题 。 请 ; ' 不 能 和 软体 类 共 养 。 其 肉 有 毒 ， 不 能 食用 。 还 得 小 心 手指 干 万 
不 能 读物 咬 到 。 

TEERAA > MOE > ATA > ARTE > MARIO > AUDIO 
E E E E ES DE E > A > 
IA > ARA > PASA AR AREAS © 











> 











常见 海水 急 的 入 


|| RE || 


En SH TE YE 
CEES A fot” 


眼睛 有 一 人 条 暗 Se > EAS 


> TERRA LAR 


> T AR Pa E OE A 
HEA THG} 
家 水 漫 26C、 上 比重 1.022， 水 
旺 300 升 以 上 的 水 族 箱 中 


水 族 箱 适应 指数 : 较 高 


ME: 


JH 
“ 海 猪 " 
t 
LE WR OO AH zk + RA 
We ACER > Wit 
> 使 散人 无 ; Let 


> ELBE > By OF pea ATI 
FY AR Be Wy IDEE 





41h 动物 好 好 玩 @ ARA AA 





这 类 鳞 生 活 在 海底 岩石 间或 珊瑚 礁 区 ， 行动 十 分 和 缓慢。 世界 上 约 有 310 种 ' 在 
海洋 中 物 们 平常 沉 於 海 底 ， 找 一 个 和 其 体 色 相似 的 环境 里 安静 不 动 ， 当 小 急 、 曼 
之 类 目标 慢 慢 接近 时 “， 便 张 开 血 盆 大 口 迅速 地 将 猎物 吞噬 掉 。 物 们 不 善 游 动 ， 两 
个 大 局 形 的 胸鳍 及 带 毒 的 鳍 刺 是 保护 自己 的 有 利 武器 

怪 办 的 外 表 、 儿 猛 的 进食 、 漂 亮 的 体 色 ， 使 物 们 始终 是 海水 观赏 急 中 的 高 
级 品种 之 一 。 大 一 点 的 水 族 箱 、 高 品质 的 成 鱼 “海水 比重 为 1.022、 水 温 为 
26C、 鳗 食 小 型 的 活 食 (BRA E > PURA) 是 成 功 饲 养 的 必要 人 条 
件 。 另 外 ， 不 要 将 物 们 放 进 软 造 景 拭 中 ' 其 他 的 小 型 铺 也 不 能 和 物 共 奈 。 在 捞取 
物 们 时 要 格外 小 心 ' 以 防 被 刺 札 伤 。 

品种 主要 有 白 针 独子 王 、 狮 子 鳞 、 小 白 狮 、 花 斑 、 蓝 九 、 象 鼻 狮 等 。 



























|| FAIS || 


羊 、 太平洋 的 珊瑚 礁 海 


SR 
ATAR BE BOSA 


水 温 26C、 比 重 1.022， 水 
最 400 升 以 上 的 水 族 箱 


FE: MENA 


b Sa A ER 
, 不 可 与 小 型 


太平 洋 的 珊瑚 礁 海 
Z 名 “狮子 角 ” 


AA > Aa Se > A 
5 个 横 环 
性 ， 可 银 食 动物 性 印 料 生 


426C > 
AS: 








8 ie kK A 


Br Y NER N PRES. GHZ + RIES > E 
MARTÍ ` HM ~ BRB > RAE AS 
里 。 其 fale ARYA] DUB MARIA > ARIANE 
高 的 观赏 


AeA MERA MAREA ZI + 
E ETS 
养 在 水 族 箱 内 ， 但 都 具有 很 















FAA AAA 41h 


近 身 体 前 端 * 尾 
其 於 各 鳍 透明 插 
部 分 柴 


> EMO + 


| ~ 比重 1.022 > 
量 50~ 100 升 的 水 族 箱 


We: 高 


避免 和 大 型 肉食 鱼 类 放 在 同 


i fit HE 


故 名 
中 上 内 贴 





Omag. 
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形态 特征 : 体 人 


楼 居 和 习性 : E 
食物 性 性 : 


fia] BE BES : 
量 50~~100 升 的 水 族 箱 


水 族 箱 适应 指数 : 二 


I| EISAI I 


产地 来 源 : 印度 洋 至 太平 洋 热带 珊瑚 礁 海 
域 

w fe 142 

TENER > EE 


BECP 


HEINE : 内 食性 。 可 艰 食 甲 裔 类 馈 料 


饲 其 要 求 : < 温 2 、 比 重 1.022 > 7 
u FRAG 


水 族 箱 适应 指数 
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41h 动物 好 好 玩 @ rk 





Ys 
IS 


i Ff A EE 12 33“ 
1.006~ 1.027 > 水量 400 升 


箱 


水 族 箱 送 应 指数 


TAREA | 


中 印度 洋 至 西 大 
中 印度 洋 至 西 


形态 

一 起 ， 呈 长 简 状 ， 有 如 马 头 因此 而 得 
2° BERMENR  TEAKAR 
o MEAR > RARE 
MARR EMR o SHAM HH > 与 
躯干 部 成 一 大 钝 角 或 直角 ， 顶部 具 突 
出 冠 ， 冠 端 具 小 棘 。 PRE) > 胸鳍 
发 过， 无 尾鳍 泳 能 力 不 强 ， 主要 
靠 胸 鳍 、 背 鳍 、 臂 鳍 相互 配合 而 组 慢 
游泳 。 海 马 峻 雄 界 形 ， 属於 外 形 较 独 
特 的 海水 鱼 之 一 " 





白质 和 pain i 


fH GEAR HES 


一 般 而 言 '，7 
E ARABE 








AS A — 


NES 
' 被 奉 为 上 等 佳 





石 斑 负 等 。 在 台湾 沿海 
JABE TARRA 
' 因 体 色 为 青 褐 色 又 被 称 为 





AC 
常见 急病 的 预防 与 治疗 


MA > ASUMA > E O RA ERIN 
EE EMEAMMOR AR RER EN AAA 
治疗 ' 鱼 史 就 会 一 直 富 有 活力 。 

怎样 才能 维持 水 族 箱 的 良好 循环 ' 访 鱼 多 能 够 获得 长 久 的 安乐 ? 
心爱 的 鱼 儿 生病 了 “， 要 如 何 治疗 和 预防 ? 以 下 内 容 一 一 为 您 解答 。 





4h 








KARE RNB A 
因此 在 水 族 箱 放 入 鱼 的 时 候 


A ES E 
' 做 好 疾病 预防 工作 
很 重要 的 设备 之 一 
方面 作用 。 另 一 方面 ， 
离 的 新 急 传 染 给 整个 水 族 箱 的 

























看 要 的 是 要 
re 


$ 好 水 族 箱 的 水 cam a 
"BER Ban 不 仅 















环境 因素 


导致 海水 鱼 生病 的 














另外 ， 如 果 
平 吸 会 加 





下 的 重要 因素 ' 因此 ， 
$ ai = SOTA 此 
象 。 我 们 要 £ f 
值 最 好 的 方法 


LAS 





气 送 进 水 里 氧化 碳 排出 ， 化 功 


41h rasa EES SENEE 


BAR ME BUA > 

鱼 的 词 养 密度 太 高 ' 会 因 鱼 的 呼吸 
而 消耗 水 中 大 量 氧气 ， 加 上 水 中 大 量 有 机 
物 积 聚 ， 水 中 溶解 氧 含 量 下 降 ' 鳞 浮 在 水 
面 呼吸 ， 时间 长 了 会 使 鳞 类 死亡 。 另外 鳞 
AAA > IAE > BERE 

















| 感染 | 

感染 的 途径 主要 有 引入 新 鱼 和 互相 打 
六 引起 的 外 伤 。 鱼 在 转运 ech Hi 
包装 人 条 件 不 良 ， Ware 而 
且 运 送 中 温度 差 轩 大 ， 加 上 外 来 的 刺激 因 


| SEAR | 

鱼 类 与 其 他 动物 一 样 ， 需 要 各 种 
(和 蛋白质、 碳水 化 合 物 、 ABR. ii 
ERS) ， 和 词 养 中 的 珊瑚 礁 鱼 往 往 因 营养 
问题 而 发 生 多 种 疾病 。 如 脂肪 性 退化 症 ， 
大 多 发 生 在 年 龄 较 大 的 鱼 类 身上 ， 鱼 体 过 
度 肥 胖 ， 体 内 积聚 大 量 脂肪 ， 妨 研 内 肛 正 
常 的 机 能 。 营 装 性 白 肌 症 以 幼 鱼 发 生 较 
多 ， 原因 是 在 饲料 中 放 入 过 多 的 















2 



























多 ， 饰 检 过 滤器 负荷 增加 。 当 其 超载 到 不 
AER EL ERS HEREDA A 
的 疾病 增多 ， 时 间 稍 长 ' 会 造成 鱼 的 死 
To 气温 变化 太 大 ， PISA MAA 
致 病 的 原因 。 





Rz 
KRATRAR SAM 


素 ' BEEN — TE 
易 疾 
打 门 而 受伤 








感染 疾病 


肝 油 ， 使 鱼 类 肌肉 退化 

鱼肉 内 存在 一 种 破 
若 以 大 量 的 灸 肉 为 饲料 时 ， 会 使 鱼 类 发 生 
贫血 而 引致 死亡 ， 维生素 A 缺乏 症 
对 於 因 营养 不 良 造成 的 营养 障 碾 > 目前 仍 
无 适当 的 治疗 方法 ， 唯 一 的 办 法 是 供给 多 
种 不 同 的 食物 ， 以 避免 营养 不 良 



























2 常见 病症 及 治疗 


平时 可 透明 日 常 观 察 来 大 致 判断 海水 鱼 的 疾病 ， 如 眼球 突出 为 突 眼 症 ，; FER 
呈 快 脱落 状 ， 可 能 是 烟 尾 鳍 病 ; 身体 及 锡 鳍 部 分 出 现 多 如 针 点 般 的 小 白 点 ， 兹 逐步 
=. as RER" SS E SE 
TH: TRARA  ARLBRS i RUTIREERA MIRE 
' 可 能 是 NOz 增 加 导致 水 体 恶 化 、 外 伤 引 起 的 休克 或 中 的 白 点 
; 鱼缸 范 不 缺 氧 ' 负 生 呼 吸 急 促 、 常 在 水 面 喘息 、 鳃 张 开 较 大 ， 可 能 是 因 NO 的 
TAO > 硫酸 铜 休克 。 
下 面 介绍 一 些 常 见 疾病 的 症状 和 治疗 方法 ， 以便 铺 友 瞳 解 海水 象 的 常见 疾病 ， 


及 时 治疗 。 























aay 这 种 病 是 柱状 细菌 
和 细菌 病 起 的， 细菌 从 受伤 的 部 位 进入 龟 体 而 发 
病 。 治 疗 方 式 和 弧 菌 病 一 样 
细菌 是 鱼 的 大 问题 ， 一 般 很 难 发 现 
患 了 什么 病 ， 可 以 用 相关 的 人 用 抗菌 素 治 
疗 ' 但 康复 可 能 性 很 小 。 发 病 的 病毒 是 黏液 菌 ， 属 於 格 兰 式 阳 
式 细 菌 。 DAR > ABN A - 
AANDE > EK ` PH 值 






























属於 常见 病 。 体 外 发 病 的 ， 皮 府 上 会 医 、 有 机 物 含量 过 高 时 将 
HIRAI ERE ; 体内 发 病 的 ， 内 AR FISO 比例 调 
腻 中 有 黄色 损伤 这 种 病 多 为 慢性 病 ， 初 > 












' RE 
po a 

ER Sh AA | AEA > HE 
RAWE ` MIE > KS RHRAMRIOR 
REIR ARE > TALARA 

















aster 





x 素 FRE: 比例 为 50 毫 升水 /1 升 药 
水 族 箱 的 水 用 UV 杀菌 5 HE 4 j 为 7 天 
为 常见 病 ， 发 病 时 皮 诗 出 现 淡色 斑 表现 为 > Hm 



















点 ， FR > FT 亡 % 以 上 
出 血 的 现象 发 生 。 可 | 


大 、 含 氧 量 下 降 时 发 
每 18 升 水 放 入 1 粒 氯 徽 素 ， 

箱 中 生活 一 过 ， 每 天 换 1 次 药 ? 
Ekin BEAM wh Ai 





SOE CEA > 发 病 的 状 能 
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| FERA 


SERA ASADOS ETALE 
SIERRNIER ° BRED > PRAA ` R 
BIAS KHERANTERRÜRER 


RIA 


FA SR BAZ HEE ah 254 5/82 + — BAM 
' 身上 光泽 消失 ， 全 身 同时 出 现 微小 








灰色 斑点 ， 接 下 来 出 现 绒 丝 状 物 质 ， 因 
此 又 叫 ANS” > AIRE E 











进入 鳞 的 鳃 部 、 皮 府 、 眼 和 口腔 等 ， 可 导 
致 细菌 性 二 

用 UV 杀菌 器 水 中 欠 菌 ， 可 以 欠 减 水 
中 浮游 的 寄生 串 ; 对 於 已 经 AR + 可 以 





用 硫酸 铜 或 奎 宁 两 种 药物 治疗 治疗 





一 般 来 说 ， MAMA AA EA 

格 控 制 用 量 ， 一 旦 水 中 铜 离子 的 含量 超过 
0.1 微 克 / 升 ， 生物 必定 中 毒 ， Alt + IRE 
宁 较 好 ， 用 量 比例 为 0.02 克 / 升 ， 市面 上 可 
硫酸 奎 KA 





' 持续 10 天 左右 可 以 
也 可 以 探 用 淡水 浴 的 方式 治疗 ， 
水 和 海水 的 比重 不 同 ， 经 由 渗透 
EA AE ° AMA 
Br RK» iE 竺 和 水 族 箱 
同样 的 水 淮 将 鱼 放 入 ， 进 行 1 一 3 分 钾 的 
治疗 ， 然后 捞 出 放 回 水 族 箱 





原理 
的 











和 白 点 病 





说 对 於 急 
MORE 大 的 水 温 ,都 全 使 
鱼 儿 出 现 白 点 病 ' 但 只 要 维持 水 质 好 ， 
AAR e ae w 

a ee EASIER JN 
th (PS a E N PRS MRA 
META A PERRA > 常 在 水 流 
中 溃 洗 或 岩石 上 蹄 瘦 ， 会 迅速 繁衍 到 整 
水 族 箱 ' 使 水 族 箱 内 的 所 有 鱼 类 居 
见 的 病原 体 有 两 种 : 一 是 类 似 水 中 的 
INE RARR: 一 种 是 
BRE ARBAS SEM A 
BiB ° 

可 以 亚 甲 基 蓝 















常 




























夜来 治疗 ， 使 用 时 必 








须 注意 其 溃 度 ， 一 般 情 况 下 含量 在 5% 左 右 
即 可 ， 然 后 以 2 一 3 滴 / 升 的 方式 加 入 水 中 ， 

水 中 的 温度 要 到 过 28C 以 上 ' HN AA Bs 
ER EMBALAR - 治疗 时 期 需要 
3AR > 如 维持 10 天 左右 ERETTA 





清除 。 同 时 也 可 以 用 硫酸 
福 马 林 ' 或 硫 





或 硫酸 铜 加 
EPA EEE 





Oy fs da q 
H E nei 


是 一 种 胞 的 原生 生物 ， WAIE 
有 伤口 时 最 容易 感染 。 症 状 表现 为 身体 表 
面 出 现 不 透明 的 部 分 ， 背部 最 为 常见 。 

一 旦 鱼 感 染 此 类 寄生 圳 ， 可 用 硫酸 铜 
方式 治疗 ' 水 族 箱 需要 全 部 换 水 ' ATAR 
乾 空 放 3 一 5 天 后， FABRE 


RH as 
Ber 















EBEN a > OR 
物 们 寄生 在 鱼 体 上 “' 可 能 会 引起 鱼 类 的 感 
He ME AUR $ "要 对 
ALSO AF RA j 体 表 的 
1 Medina lenin iE {T 109748 
或 者 在 鱼缸 中 放 




















ARRS ET i 
病 鱼 呼 吸 急促 、 WRBA 但 身上 











的 高 经 酸 钙 溶液 浴 5~-10 分 名 ; 


林 水 为 1/4000 的 药 液 浴 1 小 时 


或 用 福 马 








微 菌 病 即 为 真菌 感染 ' 主要 有 点 徽 菌 
> PRESA Dj = FE 
点 微 菌 病 比 较 常 见 ， 发 病 时 ， 负 的 








SLABS SAA BA HARE Me 2° FAY 
时 候 没 有 方向 感 ， 失 去 平衡 。 一 旦 发 病 无 


BA: RABSHRANZER > 以 杜绝 传 
PURA EUA + ARREAK > 不 能 
eg 目前 基本 无 药 可 治疗 ' 一 














' 也 只 能 将 病 HER 
AER SNIE ENS) 
毛 状 真菌 。 大 多 数 因 为 海水 老化 而 导致 ' 


期 更 换 海 水 。 治 疗 方 式 为 将 
i 128—29'C > AERIS ANE > 57 
SALTS EUA © 





cuba 海水 鳞 的 排泄 物 为 细 
A BEERBEIR > Eh 





引起 此 拓 的 原因 可 能 是 消化 不 良 ， 或 


一 些 病毒 ， BRAK + WHET RE OA 
IAEA BAA > BRA ATE 








面 ， 数 天 和 后 即 可 康复 。 


IRRE 


病 发 的 时 候 ， 一 尾 或 两 尾 眼 睛 突出 ， 
眼睛 中 出 现 气泡 般 的 微粒 ， 因 而 又 称 “ 突 
眼病 ” 

这 种 情况 一 般 是 药物 中 毒 引起 ， 或 是 
水 族 箱 太 撞 挤 引起。 如 果 是 外 伤 ， 可 以 将 
人 用 的 眼 药膏 直接 泛 如 无 外 伤 ， 
突出 一 焦 眼 睛 可 能 就 是 柱状 细菌 引起 ， ba 
焦 眼 睛 突出 可 能 是 细菌 感染 ， AAA 
生 可 以 使 用 杀菌 药 和 杀 寄 Br 






















AR | 


HAB 
VER sh tit 


体 引 起 的 






素 ， 把 病 鱼 放 入 ， 等 鱼 好 后 再 放 









有 汪 烟 的 现象 。 可 在 18 升 海水 中 溶解 1 粒 
k 族 箱 


MER AGRA 








海水 鱼 的 病 还 有 





比例 


水 鳞 的 专用 


UY - 目前 市 面 上 有 很 

Ra BETEN 
' 但 同时 也 把 
内 于 万 不 能 直接 下 药 。 另 外 ， 要 
会 使 铺 本 身 引 起 中 毒 现象 而 导致 





很 多 种 类 ， 在 此 就 不 












的 物质 带 入 鱼 


' 尤其 是 硫酸 铜 ， 一 旦 剂量 





多 ， 





= 
= Cs 


cil Mt BR 
其 他 常见 水 族 箱 生物 





水 族 箱 内 除了 饲养 海水 观赏 负 之 外 ， 还 可 以 饲养 很 多 其 他 海洋 生 
物 ， 这 样 才能 狗 营 造 出 真实 的 “海底 世界 ”。 

水 族 箱 常见 的 其 他 海洋 生物 中 ' 最 主要 的 是 珊瑚 ， e M 
MAR KBR: 及 棘皮 门 动物 如 海星 、 海 更 果 等 。 与 漂亮 的 海水 
RK 人 这些 海 洋 生物 也 是 干 姿 百 驴 、 美 厦 非 凡 。 














节肢 动物 所 包括 的 动物 种 类 最 多 ， MAA > 8. MRE EN RUM 
吃 下 去 ， PTL Re RE + MER AGRA MEIE + RESIS AKIRA AR © W LAHAT 
JES > RAI > ATI RO RMR > EAMG > 












\| Fe ASE || 


PEE 
和 白色 相 


SEIR || 


太平 洋 西部 热带 海域 ， 


NER 
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BE Je FB) W 


RRNA BIE SRA ` PERSE  BSNBAAM KA 
FERTBTENGE ESE RS UR HIERHIN + EAI RRA 
最 受 欢 迎 的 家 庭 水 族 箱 养殖 生物 





差不多 所 有 的 棘皮 门 动物 都 需要 稳定 的 水 质 ， 冰 且 不 能 和 空气 接触， 不 能 与 同 
科 旬 和平 相 卡 。 
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TARA + APA > OMA > ARE A > ADIOS 
是 群体 生活 ' 群体 由 个 体 在 无 性 的 出 芽 或 分 裂 生 殖 的 形态 而 组 成 。 一 个 珊瑚 群 由 许 
多 的 珊瑚 惑 组 合 而 成 均 是 独立 的 个 体 。 珊瑚 副 和 其 他 生物 的 骨骼 在 钙化 后 ， 会 形 
成 礁 岩 。 新 的 珊瑚 会 生长 在 上 面 ， 令 珊瑚 礁 不 断 扩大 。 
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